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VORWORT. 



In der vorliegenden Arbeit habe ich mir die Aufgabe gestellt zur 
Charakteristik der klassischen Basilika einen Beitrag zu geben. Ich 
wurde da\u besonders veranlaßt durch die Resultate der Ausgrabungen 
der letzten Jahrzehnte, die auch über basilikale Anlagen in der Antike 
neues Material brachten und so den Anstoß \u neuen Untersuchungen 
in der etwas ins Stocken geratenen Basilikaforschung gaben. 

Es drängt mich auch an dieser Stelle den Herren Prof. Dr. 
Hans Auer, Prof Dr. Hugo Blümner, Prof Dr. Carl von 
Lemcke, Prof Dr. J. Rudolf Rahn und Prof Dr. Artur Weese 
für die Anregungen bei Ausarbeitung dieser Schrift herzlich 
danken. 

Hermann Würz. 
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ALLGEMEINES. 



IE Arbeit der letzten Jahrzehnte hat unsere Anschauungen über 
die alte Kunst in vielen Beziehungen verändert. Durch die Er- 
gebnisse der Ausgrabungen, sowie durch zufällig gemachte 
Funde, mußten wichtige Fragen einer erneuten Untersuchung und Nach- 
prüfung unterzogen werden und ergaben andere Resultate. Dies ist be- 
sonders bei einer der wichtigsten Erscheinungen der antiken Kunst, der 
klassischen Basilika, der Fall. 

Noch im Jahre 1885 hatte Konrad Lange 1 die Merkmale des basili- 
kalen Schemas durch zwei Hauptpunkte charakterisiert: 1) im Grundriß 
durch eine oblonge, von Seitenräumen rings umgebene Halle; 2) im 
Querschnitt durch die Beleuchtung durch hohes Seiteniicht, am liebsten 
bei überhöhtem Mittelraume. 

Heute ist diese Anschauung nicht mehr aufrecht zu halten. Neuere 
Forschungen haben ergeben, daß dieser Begriff der «Basilika» zu eng 
gefaßt war. Denn es sind Bauwerke bekannt geworden, die kaum eines 
dieser charakteristischen Merkmale aufweisen und doch als Basiliken zu 
bezeichnen sind. 

Diese Hallenbauten zeigen eine solche Vielseitigkeit in ihrer Gestal- 
tung des Grundrisses wie Aufbaues, daß die Ansicht ausgesprochen 
wurde, in der klassischen Basilika habe man überhaupt nur ein nach 
dem jeweiligen Bedürfnisse und durch Ort und Zeit bestimmtes Hallen- 
schema zu erkennen.» 

Auch die interessante Frage, von welcher Grundform aus sich die 



1 Konrad Lance. Haus und Halle, Studien zur Geschichte de* antiken Wohnhauses und der 
Basilika. Leipzig !*«*">. 

1 Die Annahme eines nicht eng begrenzten Grundschema* der alten Basilika entspricht völlig 
dem universellen Geiste der «raco-italischcn Architektur, die die reichsten Kaumkompositionen 
monumental beherrschte, ohne der Sthrankcnlosig keil zu verfallen. 
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Basilika entwickelte, hat in ihrer Lösung eine neue Ansicht aufzuweisen. 
Die ältere, heute noch allgemein vertretene Anschauung glaubt in einer ob- 
longen, von Seitenräumen rings umgebenen Halle, den Grundtypus ihres 
Planschemas zu erkennen, während die neuere Ansicht die durch Mittel- 
stützen in eine zweischiffige Anlage geteilte Halle als das ursprüngliche 
Vorbild der Basilika bezeichnet. 

Es würde zu weit führen, wenn ich hier auf die zahlreichen Diskus- 
sionen über die Fragen des ursprünglichen Vorbildes wie des Raum- 
begriffes der Basilika näher eingehen würde. Ich werde aber auf diese 
im Verlaufe der vorliegenden Untersuchung noch so weit zurückkommen, 
als sie sich mit dem Gange derselben berühren. So viel glaube ich fest- 
stellen zu können, daß man unter der Bezeichnung «Basilika» dem Ge- 
meinwohl dienende, monumental durchgeführte, hallen- oder saalförmige 
Bauten mit rhythmischer Innenteilung zu verstehen hat, deren Ursprung 
in die Vorgeschichte der Stilbildungen zurückreicht und sich in ihrem 
sagenhaften Dunkel verliert. 

Wenn wir nun die Quellen ins Auge fassen, die uns zur Erforschung 
des einstigen Lebensbildes jener in der Antike als königliche Hallen be- 
zeichneten Werke zur Verfügung stehen, so sind es in erster Linie die 
Denkmäler selbst oder ihre Darstellungen auf Münzen und Bildern,* 
zweitens die Berichte der alten Autoren über diese Gebäude. 

Durch die Denkmäler können wir nicht viel Bestimmtes erfahren. 
Krieg, Brand, Erdbeben sowie das Alter haben ihren Bestand derart ver- 
ringert, daß uns nur noch wenige Beispiele zur Verfügung stehen und 
unter diesen ist kein einziges, das im Aufbau noch vollständig erhalten 
ist. Die Darstellungen auf Münzen und Bildern sind meist unzuverlässig 
und geben daher keine festen Anhaltspunkte. Wichtig sind die Berichte 
der alten Autoren. Sie sind aber mit Vorsicht zu gebrauchen, da ihre Schil- 
derungen meist zu farbenreich sind, und selten die formalen wie struk- 
tiven Einzelverhältnisse genügend berücksichtigen. 

Man ersieht hieraus, daß sich aus diesen Faktoren allein keine be- 
friedigende Lösung der Fragen über die Erscheinung der Basilika ergeben 
kann. Dazu kommt noch, daß die unter jenem Begriffe zusammengefaßten 
Bauwerke in den verschiedenen Gegenden keine gleichartige Entwicklung 
aufweisen. Ich glaube deshalb, daß wir nur durch die spekulative Be- 
trachtung der struktiv-technischen wie künstlerischen Momente in der 
Entwicklung des Hallenschemas zu einem festeren Ziele gelangen. Denn 
da das räumliche Bedürfnis sowie der Einfluß des Materials und der 



ä Vgl. Lange. Ilms und Halle, S. Tafel IV; Donaldson, Archlteciura \uml»in:Ulca. t>r 
Archilv.aur.tl McdaN of Classic Antiquily. Lundon IH'.v. 
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Technik von größter Bedeutung für die Entstehung wie Entwicklung von 
baulichen Motiven sind, so wird auch die kritische Betrachtung des Zu- 
sammenwirkens dieser Faktoren bei der Entwicklung des Hallenschemas, 
den Schluß auf ihre ursprüngliche Gestaltung in der Monumentalbaukunst 
zulassen. 

Die zweckliche Bestimmung des Tempels stand ganz im Gegensatz 
zu der der Halle. Schon im frühen Altertum war das klassische Kultheilig- 
tum seiner geweihten Bestimmung entsprechend, selbst in seiner vollen- 
detsten peripteralen Durchbildung, für die Menge verschlossen. 4 Diesem 
Prinzip blieb auch im wesentlichen die das Gewaltige liebende Kunst 
der römischen Kaiserzeit treu. Wir sehen, wie selbst bei den mäch- 
tigsten sakralen Anlagen die eng begrenzten Cellaräume das beherr- 
schende Element der gesamten Komposition bildeten, während die äußere 
architektonische Ausstattung mit all der Pracht ihres mächtigen Säulen- 
und Giebelwerkes, diese nur als ein künstlerisches Attribut dienend 
umhüllte. 

Anders verhält es sich mit der aus dem Profanbau hervorgegangenen 
Halle. Sie stand schon ursprünglich im Dienste des freien öffentlichen 
Verkehrs und tritt uns deshalb in allen Kulturgebieten als ein den mate- 
riellen Bedürfnissen gewidmetes Bauwerk entgegen. Da ihre Gestaltung 
zur Aufnahme einer sich frei bewegenden Menschenmenge berechnet 
werden mußte, so bildeten hier weniger die künstlerischen als die kon- 
struktiven Verhältnisse den leitenden Faktor ihrer Entwicklung. Es war 
somit der Baukunst die Herstellung eines möglichst weiten, durchgehenden 
Raumes zur Aufgabe gestellt. 

Die Frage, in welcher Weise die Architektur dieses Problem zuerst 
gelöst und dann die nächsten Kombinationen getroffen hat, kann allein 
schon aus dem Grunde keine fest abgegrenzte oder gleichartige Beant- 
wortung finden, weil die Klimate und die verschiedenen topographischen 
Verhältnisse der Länder hier mitbestimmend einwirkten und schon bei 
den primärsten Werken zu Variationen in der Anlage führen mußten. 
Eine erschöpfende Darstellung der Entwicklungsphasen des Hallenbaues 
in den verschiedenen Stilperioden zu geben liegt nicht im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit. Ich werde hier nur versuchen die allgemeinen 
Bildungsstufen des klassischen monumentalen Haltenwerkes nach seinen 
technisch struktiven, wie ästhetischen Verhältnissen in Kürze zu veran- 
schaulichen. 

Bei dieser Betrachtung müssen wir uns zunächst vergegenwärtigen, 



♦ Selbst hei Jen Jcm Vulkc icitwiho gtoftneien FcHttcmpi-ln erhielten die&c KAumc keine 
ucxntlkhc Krwtlieiunr. 
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daß die Halle als eine besondere Baugattung erst von der Zeit an zur 
Geltung gelangen konnte, als die Baukunst eine in sich verstrebte frei- 
tragende Dachkonstruktion (Fig. 1) erfunden hatte. Denn erst mit dieser 
organischen Verbindung von Balken und Dachwerk war die Ueberspan- 
nung einer größeren Raumeinheit möglich, während die durch mittlere 
Pfeiler unterstützte Balkendecke noch ein technisch gebundenes Gebilde 
repräsentierte, das zudem eine günstige Raumentwicklung nicht zuließ. 
Da nun die ersten Ansiedelungen der Menschen auf Gebirge und wald- 
reiche Gegenden hinweisen, so ist anzuehmen, daß bei diesen die Holz- 
konstruktion allgemein üblich war. Es werden deshalb auch die verschie- 
denen Kulturvölker durch ihr tektonisch statisches Kombinationsvermögen 
spekulativ zur anologen Erkenntnis 1 der konstruktiven Systeme der Dach- 
verbindungen gelangt sein. Welches Volk zuerst die Konstruktion des 
Hängewerks erfunden hat, kann nicht mehr ergründet werden. 8 

Setzen wir bei den Kulturvölkern die Kenntnis der freitragenden 
Dachkonstruktion voraus, so war für den Hallenbau weder ästhetisch 
noch statisch ein Grund zur Anlage eines mittleren Stützwerkes gegeben. 
Denn dieses hätte die einheitliche Erscheinung eines Saales nur beein- 
trächtigt und den seitlichen Druck des Dachwerkes, wenn auch vermin- 
dert, doch keineswegs aufgehoben. Auch würde durch die Zuhilfenahme 
von Mittelstützen die Erweiterung des Hallenraumes nicht sehr gefördert 
worden sein, da der Spannweite der Dachkonstruktion durch die Länge 
und Stärke des vorhandenen Balkenmaterials eine entsprechende Grenze 
gesetzt war. Eine wesentliche Erweiterung der Raumeinheit der Halle 
konnte nur dadurch erreicht werden, daß man ihr Seitenräume (Fig. 2) 
organisch anreihte. Dies führte mit der Zeit zu der oblongen dreischiffigen 
Anlage hin oder zu der Anordnung einer saalartigen Halle, deren Mittel- 
raum eine Oeffnung in der Decke erhielt. 

Das System mit Opaion, das bei dem antiken Tempelbau 7 wohl nur 



» Durch die Gleichartigkeit Ihrer psychischen Organisation. Siehe auch Perm und Chlplcz, 
Geschichte der Kunst im Altertum, Aegypten, deutsch von R. Plctsihmann, Leipzig IXHI, S '{71 u. f. 

1 Siehe II. HlQmner, Technologie und Terminologie der Ctwcibc und Künste bei Griechen 
und Romern. II. Band. S '."»7 u f. Leipzig IsTv; Th. Friedrich, die Holztektonik Vorder Asiens im 
Altertum und der Ilckitl Mal llatll. Innsbruck ls>>l. 

' L'cbcr die Frage der Hypilthralanlagc bei antiken Tempeln ist schon viel diskutiert worden. 
Sic wird dadurch erschwert. daU weder aus den uns zuganglichen Dcnkm.Ucrn noch uus Berichten 
Uber jene Bauwerke ein bestimmter Schiuli gezogen werden kann. Es darf jedoch als sicher ange- 
nommen werden, dau bei dem intensiven Licht des Südens die Tcmpelcelln durch die Türöffnung 
genügend beleuchtet wurde, und daher der Gedanke »n eine hyp.'lthrale Einrichtung nur bei be- 
sonderen Verhältnissen, so etwa bei sehr grolJcn Tcmpclanlagcn (ich erinnere hier nur an den Apollo- 
tempel in Bass.l bei Phlgalia. an das Oidy tnäon des Apollon l'hdcsios bei Mllet. sowie an das Olympiclnn 
In Athen? aufkommen konnte. Vgl. Gütlicher, der Hypathraltcmpcl t!U<i. Ross, Hcllenlkn, Band I, Ih-Ui; 
K. F. Hermann, die Hvp.lthrallempcl des Altertums, c.öulngcn 1*1'»; Dorpfcld, in Athen. Mitteilungen 
Wl Seite 3JI u. I- J. Dürrn, die Baukunst der Griechen in : Hundbuch der Architektur, II. T , S. 
W7 u. I.. K. Bort mann u. J. Neuwirth, Geschichte der Baukunst, Leipzig l'*>l Bd. I, S. UV, Springer, 
Ud. I. Altertum S. IL"-' u. n. 
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bei besonderen Verhältnissen verwendet wurde, war dagegen für die antike 
Profanbaukunst von hoher Bedeutung. Es darf jedoch nur indirekt in 
Verbindung mit den Entwicklungsphasen jener Baugruppen gebracht 
werden, die der klassischen Architektur als Vorbilder für ihre «fürstlichen 
Hallen» dienten. 

Die organische Entfaltung der Halle geschah schon zu der Zeit, als 
sie sich noch in der alten Wohnhausanlage befand und von den angren- 
zenden, den häuslichen Zwecken dienenden Räumen umgeben war. Aber 
erst, als sie aus diesem Gebäudekomplex herausgenommen und dadurch 
ein in sich abgeschlossenes, selbständiges Bauwerk wurde, konnte sie 
sich ungehemmt entfalten. Diese Loslösung von den sie einst umgebenden 
Räumen, sowie ihre Verbindung mit Seitenschiffen, stellte bereits die 
höhere Stufe ihrer architektonischen Entwicklung dar. Zudem trat das Hal- 



lenschema erst von dieser Zeit an in das Gebiet der Monumentalarchi- 
tektur hinüber und damit begann sich auch dessen bauliche Gestaltung nach 
charakteristischen Gruppen zu trennen. Von diesen schieden sich dann 
allmählich die für die Baukunst so wichtigen Typen aus, die ihre Zeit 
mit dem Namen «königliche Halle», V (JasOno; <j-o», «Basilika», bezeich- 
nete und aus denen sich endlich in der gräco-italischen und römischen 
Kunst eine bleibende Norm des Basilikenschemas abklärte. Wenn nun 
auch die Bezeichnung «Basilika» für bestimmte Gebäudeanlagen erst in 
einer vorgerückten Periode der antiken Kunst eine allgemeine Verbreitung 
gefunden hat, so ist sie doch für bevorzugte Schemata der monumentalen 
Hallenbauten schon in früherer Zeit 8 gebraucht worden. 

Neben dem, in der klassischen Kunst allmählich kanonisierten Typus 
der oblongen drei- und fünfschiffigen Anlage, hatte sich schon frühe eine 
weitere Norm des Hallenbaues herausgebildet, die von andern tektonischen 



* Man weiß nicht genau, wie früh der Name ßawXtXYJ STOd zu einem Gattungsnamen ge- 
wisser Gcbfludcartcn geworden Ist. Vgl. Prcstel, Des Marcus Vitruvius Pollio, Basilika zu Fanum 
Fortunae. Straüburg 1<W1 S. 6; Michaeli» in Melange» Perrot, Hullenfflnmgc Uaxilikcn, S. VU u. f. 







Flg. 1. 



Flg. 2. 
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Prämissen ausging und zu eigenartigen, wenn auch weniger entwicklungs- 
fähigen Gestaltungen führte. Es ist die «zweischiff ige Halle-, die aus der 
Anlage eines mittleren, das Gebälk tragenden Unterzugs mit entsprechen- 
dem Stützwerk entstand. Die Ueberdeckung eines größeren Raumes, 
dessen Spannweite mit der damals üblichen Dachkonstruktion nicht 
erreicht werden konnte, mochte ursprünglich zu dieser weniger ästhetischen 
Lösung geführt haben. Eine Verbreitung dieses Systems und eine Durch- 
bildung in monumentaler Richtung kam jedoch erst durch die Anlage 
mehrstöckiger Hallenbauten zustande. Denn bei deren Aufbau war man 
genötigt, selbst bei kleineren Dimensionen, das sonst freigespannte Bal- 
kenwerk des Untergeschosses zum stabilen Faktor umzugestalten. Diese 
statisch technische Bedingung erforderte ein festes inneres Stützwerk. Bei 
mäßigen Größenverhältnissen beschränkte sich diese Konstruktion auf das 
untere Stockwerk, während im Obergeschoß die Halle mit freitragendem 
Dachstuhl in ihr älteres Recht trat. 

Vom architektonischen Standpunkt aus betrachtet, gab die zwei- 
schiffige Anlage dem Hallenschema ein neues Motiv. Denn das festge- 
fügte mittlere System des Stützwerkes verminderte unverkennbar den 
seitlichen Schub der oberen Belastung, so daß die Anordnung einer freien 
Säulenstellung an Stelle einer massiven äußeren Hallenwand statisch 
möglich war. Dagegen war das konstruktiv gebundene zweigeteilte System 
des Hallenbaues nur schwer in eine organische Verbindung mit zugeord- 
neten Nebenräumcn zu bringen. Auch war ein vortretender Abschluß nach 
der Längenaxe (so als Tribuna) ästhetisch ausgeschlossen. Daher blieb 
dieses Schema, das vorwiegend technischen Anforderungen seine Entsteh- 
ung verdankte, künstlerisch in seiner Plankomposition beschränkt und 
fand deshalb auch nur bei besonderen Bauverhältnissen eine Verwendung 
in der monumentalen Architektur. 

Die historische Betrachtung der Hallenanlagen wird den besten An- 
haltspunkt zur Lösung der Fragen ihrer Entstehung wie Entwicklung geben. 
Dabei ist man aber notwendig gebunden an die Versuche einer Rekon- 
struktion jener maßgebenden antiken Basiliken, die durch Ueberreste oder 
die Berichte der Autoren so weit bekannt sind, daß sie in ihren charak- 
teristischen Zügen rekonstruiert werden können. Die Wiederherstellung 
wird aber nur dann von Wert sein, wenn sie ein technisch wie künst- 
lerisch durchführbares Werk darstellt, das den struktiven und stilistischen 
Verhältnissen der betreffenden Kunstperiode entspricht. Wenn auch wohl 
stets bei diesen Rekonstruktionen, selbst bei peinlichster Wahrung des 
Tatsachenmaterials, der Phantasie des Rekonstrukteurs ein Spielraum offen 
bleiben wird, so führen diese doch zu bestimmten Resultaten, da die uns 
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bekannten Normen der klassischen Baukunst * bei gegebenen Einzelver- 
hältnissen die logische Durchführung der übrigen Teile eines Bauwerks 
so weit ermöglichen, daß dessen rekonstruiertes Bild im wesentlichen mit 
seiner ursprünglichen Erscheinung übereinstimmt. Eine in dieser Weise 
durchgeführte Rekonstruktion wird auch meist leicht einen Ausgleich 
für die in den betreffenden Uebersetzungen alter Autoren vorkommenden 
Unklarheiten bieten 1 " und damit zur besseren Interpretation des Textes 
beitragen. Es dürften sonach auf diesem Wege der Kunstwissenschaft 
noch weitere fruchtbringende Ergänzungen geschaffen werden. 

Ich habe nun bei meinen Untersuchungen nicht die Absicht, die zahl- 
reichen Streitfragen der umfangreichen Basilikaliteratur 1 1 einzeln aufzu- 
nehmen und kritisch zu beleuchten. Ich werde auf diese nur da näher 
eingehen, wo sie mit dem Gang meiner Studien zusammenhängen. Diese 
haben den Zweck, auf Grund der schon geschaffenen sicheren Resultate 
in diesem Gebiete da einzusetzen, wo sich mir neue Gesichtspunkte er- 
öffneten und wo ich etwas Neues geben zu können meinte. 



» Siehe u. a. Reinhardt. K. Die Gesetzmäßigkeit der griechischen Baukumt. 19Ü2. 

10 Die meist durch die olt unbestimmte Auslegung der antiken lermini tcchnlcl oder durch 
die Textfchler der späteren Kommentatoren entstanden sind. 

*i Ucbcr die Basilika haben Gelehrte aller Kulturnationcn geschrieben. Von der umfang- 
reichen Literatur hebe ich besonders hervor: Vltruv. Zehn Bücher Uber Architektur; Fr Kogler. 
der rom. Basilikenbau, im Kunstblatt. 1*42; (.»uast Die Basilika der Alten. ISI3; l'rlich*. Die Apsis der 
alten Basiliken, 1)447; Zcstcrmann. Die antiken und die christlichen Basiliken. Leipzig 1M47; J. A. Mcss- 
mer, Ueber den Ursprung, die Entwicklung und Bedeutung der Basilika In der christl. Baukunst. 1854 ; 
Welngilrtner. Ursprung des christl. Kirehcngcbaudes. IHfifl; J. P. Pollen, slruct. charactcrislics of 
the Basilicas, London, 18ü8; Mythe«, Dir Basilikenform bei den Christen der ersten Jahrhunderte. 
lst/>; Fr. Heber, Die Urform der röra Basilika, in Mitteilungen der Zemralkommission zur Erhaltung 
der Baudenkmäler. ltW); Nissen, Pompeianlschc Studien. 1K77; lloltzingcr, Die röm. Privatbasilika, 
In Repertorlum für Kunstwissenschaft. 1WC; Fr. X. Kraus, «Busilica» In seiner Realencyklopadie 
der christl. Altertümer I. I**2; Dehlo. Die Genesis der Christi. Basilika. I*S2; K, Lange. Haus und 
Halle. Studien zur tieschichte des antiken Wuhnhauses und der Basilika. Leipzig lt*S ; A. Mau, 
Basilika von Pompeji in Köm. Mitteilungen IHsX und \»>X und Pompeji In Leben und Kunst 1900; 
Prestcl. Basilika zu Fanum lmil : in Melange* Perrot. A. Michaelis, Hallcnformlge Basiliken, Paris 
l'«01 ; F. Witling. Anlange christl. Architektur 1902; A. Rirgl, Zur Entstehung der altchristlichen 
Basilika, im Jahrbuch der k. k. Xentralkommission für Kunst und historische Denkmale Band 1. 
IvOi. A. Schmarsow. Grundbegriffe der Kunstwissenschaft. S. 212 u. f., 1906. 
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Flg. 3. Tempel von Karnack. 



VORSTUFEN DER BASILIKA. 



N den meist zentral gelegenen Säulensälen der ägyptischen 
Tempelpaläste sehen wir die ältesten Denkmäler der Vorstufen 
der klassischen Basilika. Sie zeigen in ihrem Plansystem 11 eine 
oblonge Anlage, deren mittlerer Teil gegenüber den ihn in Form von 
Nebenschiffen umgebenden Säulenhallen durch emporragendes Säulenwerk 
gekennzeichnet ist 

Von besonderer Wichtigkeit ist hier die Beleuchtung durch hohes 
Seitenlicht Sie wurde dadurch erreicht, daß die dem Mittelraum zunächst 
gelegene Säulenreihe durch einen Maueraufsatz mit diesem in analoge 
Dachhöhe gebracht war. In diesem Maueraufsatz waren die Lichtöffnungen 
angeordnet. 

Dieses Schema hat nun unverkennbar auf die Hallenbauten der gräco- 
italischen Kunst eingewirkt. Insbesondere aber erhielt es in der römi- 
schen Kaiserzeit, wenn auch in anders gefaßter Form eine große Verbrei- 
tung. 19 Ich erinnere nur an das älteste Beispiel dieser Art, die noch 
teilweise erhaltene Basilika von Pompeji, die dem zweiten Jahrhundert 
vor Christo angehörend, noch ganz in Abhängigkeit von dem griechischen 
Orient stand. Auch der von Vitruv (V. 1,6 u. f.) errichteten und von ihm 
beschriebenen Basilika zu Fanum lag dieser Plangedanke zugrunde. 



<* So schon im siltea Reiche Im Sphlnttempcl von Glich, wie In den jüngeren Heiligtümern 
Setlios I, Ramsen II. Klimpes III In Karnak und im Chonslempcl hei Theben. Vgl. Bild von Karnak. 
Fig. 3; ferner siehe Perrot-Chipicz. histoire de l'art, Bd. I, Tat. V, S. 355 und .VW ; Lange, Haus und 
Halle, S. Vi u. f.; Lcpsius. Denkmäler 1. Tuf. »8 und Abb. 16; Wifling, Die Anfflngc christl. Archi- 
tektur. S. 4b u. f.; J. Dürrn. Die Baukunst der Römer. II Auf! Stuttgart 1*6 S. ifi u. f. 

« > Vgl. Michaelis in M'-Iungcs l'ei rot S MS u. f. 
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Michaelis nimmt sogar an, daß die späteren römischen Basiliken 14 fast 
ausschließlich diese prächtige Form gehabt haben. 

Aus der tektonischen Gleichartigkeit des baulichen Systems dieser, 
der Entstehungszeit nach so weit auseinanderliegenden Hallenbauten möchte 
ich aber nicht den Schluß ziehen, daß sie unmittelbar miteinander zu- 
sammenhängen. Nur soviel steht, meine ich, fest, daß die ägyptischen 
Hallenbauten den Ausgangspunkt gebildet haben für alle die späteren Ba- 
siliken, die dieses System der Beleuchtung aufweisen. 

Ueber die Hallenbauten der uns bis heute noch wenig bekannten 
Baukunst der Sumerer erhalten wir keinen Aufschluß. Auch in den aus der 
älteren Zeit stammenden Bauresten 1 s der nachfolgenden babylonischen und 
assyrischen Architektur ist die Säulenhalle nicht genau nachweisbar. In 
späterer Zeit tritt sie uns, wie z. B. bei der Vorhalle des Harems von 
Khorsabad entgegen, aber in so unklarer und untergeordneter Weise, daß 
der Schluß auf ein sicheres Vorbild hier nicht zulässig ist." Der Mangel 
an Holz" und Hausteinen, wie deren Ersatz durch schlecht bereitete, 
wenig haltbare Lehmsteine wird wohl das Verschwinden des Säulen- 
saales verursacht haben. Daß ein solcher in Wahrheit bestanden hat, ist 
durch die Hallenbauten der jüngeren umgebenden Völkergruppen erwiesen. 
Von diesen sind es besonders die Palastschöpfungen der Perser, die unser 
Interesse auf sich ziehen. Bevor ich jedoch auf diese Werke näher ein- 
gehe, möchte ich zur Begründung meiner Anschauung einige Worte über 
den Zusammenhang der mittelasiatischen Architektur mit den westasiati- 
schen und ägyptischen Stilbildungen vorausschicken. 

Vielfach wurde die Ansicht vertreten, 1 * daß Zentralasien vom Westen, 
insbesondere von Aegypten sehr abhängig gewesen sei. Ich kann diese 
Anschauung nicht teilen und glaube, daß der Ursprung der altchaldäischen 
Kultur und Kunst in Mittelasien selbst zu suchen ist, wo sich auch bis 
zum Untergange der älteren Reiche eine selbständige Monumentalbau- 



** So z.B. die hasillca Ulpi.i. basillca Constantlnl. usw. 

Vgl Layard. a second serlc» of the Monument» of Ninlvrh p|. 23, -'I u f.; Place. Nlnivch, 
pl. -10. London IKV}; Bczold, Nlnivch und Babylon t*U; Hllprechl, Ausgrabungen Im Bet-Tcmpcl zu 
Nlppnr I9ICJ 

>• Zudem scheint diese Hallenbildunif von dem Cheta- Volke beeinflußt worden 70 «ein. Vgl.. 
Michaeli» in Springer. Bd. I. S. 57 und Fie IJO. 

«' Da» schon Kit IrOher Zeil Importierte Banholt au» den gebirgigen Teilen Mesopotamien» 
Medien» und den westlichen Regionen bis <ur MiltrlmeerkUsle konnte wegen der hohen Kosten nur 
Verwendung an Hcrrscherpalastcn oder Tempeln finden. Klne nationale Charakteristik erlangte 
deshalb da» Hol/werk und <o auch die Hol/saule In den sielnarmen Gegenden für die heimische 
Architektur nicht. Vgl. die krgcbnlsse der neuesten Korschungcn Uber vorderasiatische Kunst: C. 
Niebuhr, Die Araarna/cit, Leipzig l'MJ; K. ZchnplunJ. Wicdcrcnldcckung N'inlveh's, Leipzig 1903; 
ti. /immern, Blbl. und babylon. Urgeschichte, Leipzig !<*«; L Messerschmidt. Die Mettlter. Leipzig 
l<*<3; von Landau. Die Phonicier. Leipzig l«U; Hugo Wlnckler, Die Völker Vorderastens l<*M. 

'* So u a. K. Lange In Haus und Halle, S. 17 u. f. 

** Da* Verhältnis der sumerischen Kultur und Kunst zu derjenigen der spater zur Herr- 
schaft gelangten semitischen Stamme, desgleichen der Einfluu der hctlitlschen Macht, wie die wech- 
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kunst bewahrt hatte. Denn in der Periode der Völkerwanderungen Asiens, 
die eine Verschiebung der Nationen vom mittleren Hochlande bis Klein- 
asien und zu dem Mare Internum wie zu dem persischen Sinus und dem 
Mare Erythraeum zur Folge hatten, trat aus der Abklärung der nationalen 
Strömungen die zentralasiatische Völkergruppe mit konsolidierter Macht 
als Grundlage des späteren assyrischen Reiches hervor. Dagegen erlitten 
die nach Westen vorgeschobenen Stämme in den syrischen und phöniki- 
schen, sowie den nördlichen Ländern von Kleinasien eine Zersetzung 
durch ihre Verbindung mit bereits seßhaften, von Europa, Oberasien und 
Afrika eingewanderten Stämmen. Machterstrebende Eroberer Aegyptens 
sehen wir sodann neben den vereinten Völkergruppen West-Asiens, so 
der ältesten uns Überlieferten Großherrschaft des Chetareiches, denen später 
die medischen und persischen Nationen folgten, sich durch Jahrhunderte 
mit wechselndem GlUcke um den Besitz der Länderstrecken am Mittel- 
meer bekämpfen. Dieses wiederholte Vordrängen einzelner Nationen hat 
naturgemäß eine gewisse Vermengung ihrer Künste mit sich gebracht. 
Besonders hat die gegenseitige Beeinflussung verschiedener Baugedanken 
und Bauformen der Architektur jener Regionen (mit Einschluß Phönikiens, 
Syriens und Palästinas) einen aus gemischten Elementen erwachsenen 
Charakter aufgeprägt. Die Zentren der mittelasiatischen Reiche wurden 
jedoch durch diese Verhältnisse nicht wesentlich beeinträchtigt. 

Es ist daher noch in den Hallenbauten der medischen und persischen 
Dynastien (neben dem aus vorhistorischer Zeit überlieferten Inkrustations- 
prinzipe als dekorativem architektonischem Elemente), die alte zentralasia- 
tische Art der eng gedrängten, komplizierten Plananlage zu erkennen. Die 
Unterbrechung der Räume durch luftige Höfe, wie sie den ägyptischen 
Anlagen eigen ist, vermißt man hier ganz. Leider ist von den medischen 
Bauwerken nur wenig erhalten. Wir erfahren jedoch durch Polybios 
(X, XXVII), daß sich in dem Palast zu Ekbatana ein Säulensaal *° mit 
Nebenräumen (Peristylen) befunden hat. Dieser Bericht kann wohl nur 
auf die Anordnung eines Hallenbaues mit erhöhter Mittelpartie gedeutet 
werden. Desgleichen werden wir durch Herodot (III, 78) benachrichtigt, 
daß in dem Palast von Susa ein Männersaal mit (niederen) dunkeln 
Nebenzimmern war. Auch diese Bauanlage darf in analoger Weise aufge- 

sclnde Intlucn/. von Aegypien *um endlichen Untergang Altbabylon» und dem Emporblühen 
Assyriens t.Vlnivch) als Beherrscher Zentral- Asiens, und endlich die letzte nationale Kunstregung 
in Ncubabvlon, kann hier mit seinen so reich wechselnden Einzelpreisen keine eingehende ErOrle 
rung linden. Vgl Perrot und Chipli-z, Histoire. de l'art dans l'amlviuite, Bd. II, Paris lfs*4 S."2u. f.; 
Hugo Wimklcr, Geschichte Babyloniens und Assyriens, Leipzig t»*-': v. Sybel, Weltgeschichte der 
Kunst I9tm S. 14; G. Ruwlfnson. The live great monarchics; llommcl. Geschichte Babyloniens und 
Indiens; sowie a. a. O 

»" Die Säulen waren aus Holz und mit Metall verkleidet. 
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faßt werden. Die noch teilweise rekonstruierbaren Paläste zu Persepolis 11 
zeigen in ihrem Plane dem Quadrate sich nähernde Hallen, die mit ihrem 
horizontal durchgehenden Deckenwerke und den untergeordneten Neben- 
zimmern auf ein alteinheimisches Schema zurückgehen. Sie sind mit den 
ägyptischen Hallenbauten nicht näher verwandt. 

Während diese Hallenanlagen Mittelasiens kein vorbildliches Motiv 
für den klassischen Hallenbau abgaben, erzeugte die sich an nordasia- 
tische und ägyptische Bautradition anlehnende phönikische Baukunst mit 
ihrem reich zu Gebote stehenden Stein- und Holzmateriale Werke, die 
vorbildliche Elemente für die spätere Basilika enthielten. Obwohl uns 
auch für diesen Fall nachweisbare Denkmäler fehlen, so sind uns doch 
durch wahrheitsgetreue Beschreibungen zwei von phönikischer Kunst 
direkt beeinflußte Monumentalwerke bekannt. Es ist der Palast, den sich 
der König Salomo, unterstützt durch den ihm befreundeten König Hiram 
von Tyrus, in seiner neugegründeten Residenz Jerusalem erbaute und der 
Tempel, den der Herrscher dort Jehova, der einzigen jüdischen National- 
gottheit, mit dem Aufwände größter Pracht errichten ließ. 

Der Palast ist in der Bibel folgendermaßen beschrieben: ,s 1) «Er 
baute das Haus des Waldes Libanon, hundert Ellen lang, fünfzig Ellen 
breit und dreißig Ellen hoch. Auf vier Reihen von Zedernsäulen legte er 
den Boden von Zedernbalken. Und er deckte mit Zedern die Gemächer, 
die auf den Säulen standen, welcher Gemächer waren fünfund vierzig, je 
fünfzehn in einem Stockwerk. Und Balkenlagen bildeten drei Stockwerke, 
und in allen drei war eine Lichtöffnung an der andern. Und alle Türen 
und Pfosten waren mit viereckigen Balken Uberdeckt, und eine Lichtöff- 
nung war gegenüber der andern in drei Stockwerken. 2) Er machte auch 
eine Säulenhalle fünfzig Ellen lang und dreißig Ellen breit und noch eine 
Halle vor diese, mit Säulen und einem Aufgang davor. Und er machte 
die Thronhalle, wo er richtete, die Halle des Gerichts; und sie war ge- 
deckt mit Zedernholz vom Boden bis zur Decke. 3) Und sein Haus, darin 
er wohnte im Hinterhofe hinten an der Halle, war gleicherweise (d. h. aus 
Zedernholz) gebaut; und er machte auch ein Haus gleich dieser Halle 
für die Tochter des Pharao, die Salomo zum Weibe genommen hatte..» 

Josephus entwirft darüber folgendes Bild - s (Nach der Uebersetzung 
von H. Clementz): «Der Hauptteil des Palastes war geräumig und prächtig 

»i Die genaue KennlnK der Ruinen von »'crscpoli« verdanken wir den Veröffentlichungen 
Te\)er», Flandln» und Costcs, Stolze> und DieuUfoy». Vjfl. auch die Rekonstruktionen von Kcrrot 
und Chlpicz. 

Vgl. Lange, Haus und Halle S u. f. Taf. V. Flg 4, mit Rekonstruktionsversuch : Uuch 
der Könige I, 7. Flavlus Joscphu*, Amt. VIII, 5, '.' u f.; Thomus KrieJrich. Tempel und Palast 
Salomo*. Innsbruck I.S87. 

» J Die Beschreibung des Joscphu* Ut weniger zuverlässig als die der Bibel. 
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und ruhte auf einer großen Anzahl Säulen. Er war bestimmt bei Gerichts- 
verhandlungen das Volk aufzunehmen und mußte also einen beträchtlichen 
Raum aufweisen. Daher betrug seine Länge hundert, seine Breite fünfzig 
und seine Höhe dreißig Ellen. Die Säulen, auf denen er ruhte, waren vier- 
kantig und ganz aus Zedernholz, die Decke in korinthischem (d. h. deko- 
rativ reichem) Stile gehalten und die gleichmäßig angebrachten Türen mit 
dreifeldrigen Türflügeln dienten ihm ebensowohl zur Zierde als zum Schutz. 
An diesen Hauptteil schloß sich seiner ganzen Breite nach ein zweites 
Gebäude an, das viereckig und dreißig Ellen breit war. Dieses hatte an 
der entgegengesetzten Seite einen starken, auf Säulen ruhenden Anbau, 
in welchem sich ein prächtiger Thron befand, auf dem der König Platz 
nahm, wenn er Gericht hielt. Daran reihte sich wieder ein anderes Ge- 
bäude, das zur Wohnung der Königin bestimmt war, alsdann noch wei- 
tere Räume zur Unterhaltung und Erholung nach vollbrachtem Tagewerk, 
sämtlich mit Zedernholz getäfelt.»** 

Aus diesen Beschreibungen geht hervor, daß die Bauanlage des 
Königspalastes aus selbständigen, unter sich jedoch eng verbundenen 
Teilen bestand, die in ihrer Erscheinung nach außen ein abgeschlossenes 
Ganzes bildeten. Soweit man aus den Angaben einen Schluß ziehen darf, 
bildete der Teil am Eingang einen geräumigen, rings von dreistöckigen 
Gebäuden umgebenen Hof, 84 dem im Untergeschosse eine arkadenartige 
Halle als Umgang diente. Aus diesen, dem weltlichen Verkehre dienenden 
Kanzleien gelangte man durch eine Vorhalle in einen Säulensaal, der zur 
Abhaltung von Rats- und Volksversammlungen bestimmt war. Da die 
Konstruktion der Gebäude im Innern aus Zedernbalken bestand, diese 
jedoch verhältnismäßig kleine Dimensionen hatten, so darf man bei der 
bedeutenden Breite des Saales von dreißig Ellen (ca. 15,6 m) die An- 
ordnung eines inneren Stützwerkes voraussetzen. Es würde sich sonach 
für dessen Aufbau ein dreischiffiges Schema ergeben. Die Anlage einer 
Ueberhöhung des mittleren Teiles mit Seitenlicht ist dabei naheliegend, 
wenn auch durch keinen festen Anhaltspunkt erweisbar. Am Ende des 
Saales, wahrscheinlich als Einbau im Mittelschiffe, befand sich in Gestalt 
einer Art Tribuna der Königsthron. Anschließend an diesen wichtigsten 
Teil der Palastanlage, den an seinen beiden Langseiten mit Mauern abge- 

'» Die folgende Beschreibung der künstlerischen Ausstattung der Bnuanlagc ist Phantasie, 
des Autors, dem ein reicher Palast (n römischem Bausiii vorschwebte. Selbst der licurcnr. ji.hc Fries, 
der in der altjüdischcn Kunst verboten war, fehlt dabei nicht. 

** Sichr Thomas Friedrich, Holilcktunik Vordcr-Asiens Im Altertum und der Hekal Mal 
Hatli. Nach dessen Ausführungen war der sich in den altoricntalischen PaMstcn wiederholende Hot 
<Mt hilani) meist überdeckt und bildete, von den umgebenden Ncbcnrauinen rings zaganglich, einen 
selbständigen Saal, der als (ielag- und Audienzraum, sowie zu Zwecken der öffentlichen Repräsen- 
tation des Herrschers diente. Dieser Saal war Uberhöhl und erhielt unter festgefügtem Dache seit- 
liches Licht. 
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schlossene Höfe begrenzten, folgte in einer nicht mehr genau bestimm- 
baren Anordnung der Harem Salomos. Dieser umfaßte verschiedene Räume 
die wohl vom Saale wie den Höfen zugänglich waren. 

Diese Palastschöpfung ist für den Entwicklungsgang der antiken 
Basilika deshalb von Wichtigkeit, weil ihr Hauptsaal architektonisch 
bereits eine feste Tendenz der Längenrichtung aufweist, im Gegensatze 
zu der mehr quadraten Plandisposition der sonstigen orientalischen 
Hallenbauten. Die Ueberhöhung des Mittelschiffes darf hierbei wohl 
ähnlich wie die der ägyptischen Tempelhallen angenommen werden. 
Ferner ist die hier mit dem Saale verbundene Exedra oder doch ein 
der Tribuna ähnlicher Einbau außer Zweifel gestellt Man findet sonach 
alle Elemente der späteren Basilika, wenn auch in anderer Gestaltung 
hier schon vor. 

Einen noch wichtigeren Beleg für das sich allmählich entfaltende 
Schema der Basilika bietet der uns wegen seiner hohen sakralen Bestim- 
mung genauer überlieferte Tempel Jehovas, den Salomo in Jerusalem er- 
baute. Er ist in der Bibel, I. Könige, 6, 1 u. f., folgendermaßen beschrie- 
ben: «Das Haus aber, das der König Salomo dem Ewigen bauete, war 
sechzig Ellen lang, zwanzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch. Und die 
Halle vor dem Mittelraume des Hauses war zwanzig Ellen lang, vor der 
Breite des Hauses her, und zehn Ellen breit vor dem Hause her. Und er 
machte an das Haus Fenster mit unbeweglichen Gittern. Und er bauete 
an der Wand des Hauses einen Umgang ringsum, beides um den Mittel- 
raum und den Hinterraum her; und machte Seitengemächer ringsum. Der 
unterste Gang war fünf Ellen weit und der mittelste sechs Ellen weit 
und der dritte sieben Ellen weit; denn er hatte Absätze gemacht außen 
am Hause ringsum, daß die Balken nicht in die Wände des Hauses ein- 
griffen. Eine Tür aber war zur rechten Seite mitten am Hause und durch 
eine Wendeltreppe stieg man hinauf zum Mittelgange und von dem Mittel- 
gange zum dritten. Also bauete er das Haus und vollendete es; und 
deckte das Haus mit Dielen und Reihen von Zedernbalken. Und er bauete 
die Gänge um das ganze Haus her je fünf Ellen hoch, und verband sie 
mit dem Hause durch Zedernbalken .... Also bauete Salomo das Haus 
und vollendete es. Und er bekleidete die Wände des Hauses inwendig 
mit Zedernbrettern ; von des Hauses Fußboden bis an die Decke überzog 
er es mit Holz inwendig; und Uberzog den Fußboden des Hauses mit 
Tannenbrettern .... Und einen Hinterraum bereitete er inmitten des Hauses 
im Innern, daß man die Bundeslade des Ewigen hintäte. Und vor dem 
Hinterraume, der zwanzig Ellen lang, zwanzig Ellen breit und zwanzig Ellen 
hoch war» usw. 
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Aus dieser Beschreibung, sowie der umfangreichen Literatur** geht 
hervor, daß sich der salomonische Tempel auf dem höchsten Gipfel des 
Berges Moria, inmitten eines großen Hofes erhob. Er war aus geschliffenen 
Marmorquadern errichtet und besaß einen oblongen, sechzig Ellen im 
Lichten tiefen und zwanzig Ellen breiten Mittelbau, den nach drei Seiten 
ein dreigeschossiger schmaler Portikus umgab. An die Südfront schloß sich 
ein zwanzig Ellen im Lichten breiter und zehn Ellen tiefer Vorbau als 
sog. Vorhalle an. Der Tempel selbst war im Innern derart geteilt, daß 
die vordere vierzig Ellen tiefe Halle die heilige Stätte bildete, wo der 
religiöse Kult stattzufinden pflegte, während die hintere zwanzig Ellen 
tiefe und breite Abteilung als das Allerheiligste, der unnahbare Spruchort 
diente. Der gesamte Baukörper besaß vom Sockel ab eine Höhe von 
dreißig Ellen, während der Mittelbau noch einen Aufsatz von fünf Ellen 
zeigte. Flache Terrassen schlössen die Portiken ab, während wohl ein 
Giebeldach das Mittelschiff bekrönte, an dessen Ueberhöhung Fensteran- 
lagen angebracht waren, die der Halle die nötige Licht- und Luftzufuhr 
vermittelten. Man ersieht hieraus, daß sich der Tempel Salomos in 
seinen Elementen an die vorderasiatischen und ägyptischen Hallenbauten 
anlehnte. In seiner Gesamtanlage jedoch näherte er sich dem Charakter 
der klassischen Basilika. 

Eine Vorstufe des architektonisch durchgebildeten griechischen Hallen- 
baues findet man ferner in der althellenischen Wohnhausanlage. Aus den 
wenigen Nachrichten der alten Autoren 1 3 hierüber ist soviel ersichtlich, 
daß der ärmere Bauernhof wohl nur aus einem einzigen einheitlich ge- 
deckten Räume bestand, in dem sich neben dem Sitze des Herdes der 
Aufenthaltsort für die Einwohner und die Haustiere befand. Man trifft 
diese Anlage im wesentlichen in dem noch heute in Ungarn üblichen 
Wohngebäude der ansäßigen Zigeuner an. Das reichere Bauerngehöft zeigte 
dagegen einen Vorhof ,!t («.e'wAo;), der von den entsprechenden Vieh- 
ställen und anderen Oekonomieräumen umgeben war. Diesen folgte ein 



l« Vgl. Hirt. Der Tempel Salomonis, Berlin im; Fr. von Meyer. Der Tempel SalomonK In 
Blatter für höhere Wahrheit. Berlin 1X*>, Stieglitz. Beitrage zur Geschichte der Baukunst, Leipzig 
WM I, « u. f. Schnaase, Geschichte der bildenden Künste bei den Alten 1, III, '.'IT u. I, Düsseldorf 
I«*; P. Thenlus, Da» vorzeitliche Jerusalem und dessen Tempel. Leipzig 1*19; F. de Saulcy, Hlstulre 
de lart judacique 1858 et Jerusalem, Paris 18«; Perot und Chlpicz. Lc icmplc de Jerusalem. Paris 
l-S<9 ; B. Stade. Geschichte des Volkes Israel, Berlin IfwT; M. de Voguc, Lc temple de Jerusalem. 
Paris l»»>l; K. Lange, Hau« und Halle. Leipzig l(*S5. Thomas Friedrich, Tempel und Palast Salomos. 
Innsbruck W07; v . S> bei. Weltgeschichte der Kunst, Marburg \<m . J. Prcstcl. Baugcschichte des 
jüdischen Heiligtums und der Tempel Saltmionis. Strallburg l**r_'; F, Willing, Anlange der christ- 
lichen Architektur. 190C; A Fah. Geschichte der bildenden Künste. Freiburg I90C1. 

»' Vgl. Die Beschreibung des pcrgamcnlsch.cn Hauses bei Galen. De antldotis 1, 3 vol. XIV, 
p. 17 cd. Kühn; Nissen, Pompi lanlsche Studien zur Sl.'ldlc-kundc des Altertums, Leipzig 1*77; Lange, 
Haus und Halle S. 31 u. f. 

*» Vgl. Homer Odyssee >. 190 u. f. Bei Beschreibung des Landhauses de» F.umalos und de 
Lacrics. 
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geräumiger Saal, dessen Decke durch Holzpfosten unterstützt wurde. An 
seinem hinteren Ende war der Herd sowie eine Exedra angeordnet. Er 
bildete den Arbeits- und Aufenthaltsraum der Familie. Mit dieser Saalanlage 
war noch ein zweistöckiges Hintergebäude verbunden, das als besonderes 
Schlaf- und Wohngebäude der Familie diente. 

Aus dieser Anlage des Bauernhauses entwickelte sich allmählich das 
für uns so wichtige altgriechische Herrenhaus.*" Hier begegnet uns eine 
ausgesprochen dreigeteilte Anordnung, die in ihren Elementen an den 
Palast Salomos erinnert und sonach auf einen Zusammenhang der phö- 
nikisch-syrischen mit der archaischen Bauweise schließen läßt. Man findet 
nämlich auch hier den geräumigen, meist quadraten Vorhof die n-A-fi mit 
dem Opferaltar in seiner Mitte. Dieser Hof war auf allen vier Seiten von 
Säulenhallen umgeben, über denen sich die Wirtschaftsräume, sowie die 
Wohnräume für die Gäste befanden. Durch die der breiten Eingangstüre 
gegenüberliegende Vorhalle (^(bpov) gelangte man in den eigentlichen 
Gesellschaftsraum, die Halle (f«'y«pov), die aus einem Saal mit offenem, 
auf Holzsäulen ruhendem Dachstuhl bestand. Dieser Teil nahm in der 
Regel, ähnlich der Thronhalle des salomonischen Palastes, nicht die volle 
Breite der ganzen, nach außen durch Mauern abgeschlossenen Gebäude- 
anlage ein. 10 Es bildete sich deshalb zu den beiden Seiten je ein offener 
Gang (>*vpr), durch den der Verkehr der Dienerschaft von den, den 
Hof umgebenden Gebäuden zu den hinteren eigentlichen Wohnräumen 
f/JxT.auo;) der Herrschaft vermittelt wurde. Der Zugang von dem Megaron 
in diese Wohnräume stand nur der Herrschaft offen. 

Was den Gesellschaftssaal anbelangt, so hatte dieser bei größeren An- 
lagen in der Regel eine dreigeteilte Disposition, während man wohl unter der 
Anordnung seiner Lichtöffnungen (oiwüov) seitliche Fensteranlagen des über- 
höhten Mittelraumes zu verstehen hat. Sonach war auch hier eine basilikale 
Anlage geschaffen. Der anschließende Thalamos bildete vielfach ein mehr- 
stöckiges Wohngebäude, das eine dem Vermögen des Besitzers entsprechend 
reiche Durchbildung erhielt und vermutlich nach den lokalen Bedingungen 
eine so wechselnde Formation und Konstruktion (insbesondere der Dachbil- 
dung) annahm, daß ein bestimmtes, typisches Schema für diesen Teil 
wohl nicht angenommen werden kann. 

Ehe ich zur Rekapitulation der erwähnten Vorstufen der Basilika 



*» Von der umfangreichen Liler.uur Uber dasselbe erwähne ich die Werke von Lange, a. u. 
O , S. 31. P. Giirdncr, The place* o( Humt-r, Journal <>f hellen. Stud. III. S. >1 u. f. ; Protodikus, De 
aedibus Homerlcis S. 1<0; KlrchhofT. Die Komp. der Odyssee S 1»»7 u. f.; Schlicmann, Tiryns, I*»», 
und F. Noack. Homer. Paläste, Leipzig l'*Xl; Kaw rau. lieber kretische, mykenUchc und homerische 
PaUUto. in Mitteilungen de* kaiserl. deutschen arch.lol. Instituts in Athen. Band XXX 

3° Lange, Haus und Halle, Tal. V. 
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schreite, seien noch in Kürze dem altitalischen Wohngebäude einige 
Worte gewidmet. Auch hier tritt uns die im Prinzip allen südländischen 
Völkern gemeinsame Anlage des Landhauses entgegen. Nach Vitruv, sl 
der hier als zuverlässigster Schriftsteller genannt zu werden verdient, war 
das hauptsächlich der Viehzucht und Oekonomie dienende, italische 
Bauerngehöft nach anderen Regeln, als das der wärmeren, doch weniger 
fruchtbaren griechischen wie orientalischen Regionen errichtet Wenn an 
diesem der gedeckte Mittelraum das Wesentliche der Anlage war, dessen 
Durchbildung später vorbildlich für die monumentale Halle wurde, der 
Vorhof dagegen stets nur als untergeordnetes Glied des ländlichen Ge- 
höftes hervortrat, so bildete in Italien der Hof den Mittelpunkt» der 
Anlage selbst, dem die weiteren, zugehörigen Bauten nur als Beiwerk 



angehörten. Um den geräumigen Hof gruppierten sich hier in praktischer 
Verteilung die Ställe, die Oel- und Kelterkammern, die Küche mit dem 
Feuerherd (culina) sowie alle übrigen, für die Insassen nötigen Wohn- 
und Werkräume. Diese waren zum Teil in dem oberen Geschosse der 
rings aneinander gereihten Bauten untergebracht Für die Vorratsräume, 
wie Scheunen, Heu- und Futterböden, und für die Backöfen, wurden 
selbständige, von der Wohnhausanlage getrennte Gebäude errichtet, damit 
«die Landgüter vor Feuersgefahr sicherer seien» Vitr. VI. 5 u. f. 

Diese ursprüngliche Anordnung blieb für die ländlichen Behausungen 
der Plantypus, von dem man selbst bei reichen Gehöften nicht abzu- 
weichen pflegte. Vitruv (Vitr. VI. 6, 5.) bemerkt nämlich ausdrücklich 
hierzu: Si quid delicatius in villa faciendum fuerit, ex symmetriis, quae 
in urbanis supra scripta sunt, constituta ita struantur, ut sine impeditione 



Vilruv, De rusticorum acdlticiorum radonibus VI, o. I u. f. 
»' Vgl. Lanpc Maut und Halle S. W u. f.; Nissen, Pomp. Studien S. «xVi; Sprinircr, Altertum, 
S :tv< u f.; W oermann. Geschichte der Kunst. l'WO. Ud. I, S. Iii» u f. . Dürrn, Baukunst der Htrusker 
und KOmcr, Infi. S. 373; Borrroann, Die Baukunst des Alterturas, 1901, S. 191 u f . E. von Mayer. 
Pompeji in «einer Kunst. 1906, S 9 u. f. 
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rusticae utilitatis aedificentur : «Wenn etwas auf einem Landgute zierlicher 
hergestellt werden soll, so soll man es nach den symmetrischen Verhält- 
nissen ausführen, wie sie oben für die städtischen Gebäude angegeben 
sind ; die Anordnung werde aber so getroffen, daß ohne Behinderung der 
landwirtschaftlichen Zweckmäßigkeit (die Verschönerungen) angelegt 
werden.» Man ersieht hieraus, daß auch bei reicheren Anlagen nur eine 
Vervollkommnung der einzelnen Gebäude, nicht eine Erweiterung der ge- 
samten Bauanlage erstrebt wurde. Auf diese Weise blieb der offene Hof 
(cavea aedium) auch in seiner übertragenen Gestalt als Impluvium des 
Atriums " mit den ihn umgebenden Wohnräumen der Grundfaktor der 
späteren römischen Villa.'* Selbst in ihrer reichsten Komposition mit 
Arkaden, Thermen, Pavillons, Sälen und Gartenanlagen, änderte sich 
dieses Verhältnis nicht. Das Atrium trat sonach bei der entwickelten 
Villa durchaus an die Stelle des althellenischen Megaron. Dem Thalamos 
entsprach das sich eng an die Hinterseite des Atriums anschließende, 
wohl auch ein Gärtchen umfassende Tablinum, das die Wohnung des 
Hausherrn, sowie den Altar für die Laren enthielt. Mochten diese ange- 
führten, dem häuslichen Leben dienenden Gebäudekomplexe eine noch so 
vielseitige Kombination erfahren, so blieb das Grundprinzip ihrer Plan- 
ordnung doch das gleiche. 

Dehio S1 und Zestermann " wollen nun in dem Atrium des altitalischen 
Wohnhauses ein vorbildliches Motiv für das klassische Basilikenschema 
erkennen. Diese Annahme ist aber weniger begründet als die von Konrad 
Lange, 37 der das Vorbild der Basilika nicht in diesen altitalischen Werken 
sondern in den altgriechischen und orientalischen Hallenbauten sieht. 

Aus den angeführten kunsthistorischen Momenten ergibt sich, daß uns 
in keinem der besprochenen Hallenbauten das Schema der Basilika in 
ausgeprägter Fassung entgegentritt. Es finden sich jedoch in diesen An- 



* 3 Vgl. Vllr. VI, 3. Vllruv gibt fünf Arten von Huf räumen (Atrien) an, die er je nach ihrer 
Gestillt als oskisch, korinthisch, viersaullg. irauflos und überdecke, bezeichnet. Die ersteren unter- 
scheiden sich im wesentlichen nur durch ihre Dcckenknnstrukllon und bilden die übliche Form mit 
offenem Mittelteile. wJlhrcnd durch letztere das Impluvium sich zu einer geschlossenen Halle ge- 
staltete. iur die Vitruv folgende Erklärung gibt: «Tcstudlnata vero ihi liunt. ubi nun sunt Impetus 
magnl et In eontlgnatlonlbus suprn spatiosac redduntur hahltatloncs* «Iis werden aber dort rbcl 
den Atrien) Überdeckte Hofräume angebracht, wo keine zu große Belastung (der Baustruktur) be- 
steht und man geräumige Wohnungen im oberen Stockwerke herstellen will.» Die LOsung dieser 
etwas dunklen Stelle kann wohl nur so gedeutet werden, daü man sich im untern Stockwerke eine 
normale übliche Hofanlage mit unterstütztem Umgang vor den umgt-benden Wohnräumen vorstellt, 
während diese Im ObergeschoU bis zum Impluvium durchreichen, da» ein überhöhtes Dach zeigt. 
Diese Im «Jucrschnüt an eine Basilika erinnernde Anlage konnte naturgemaU auf keine bedeutende 
Belastung berechnet sein. Siehe Fig. I. 

»* Vgl. Nissen. Pomp. Studien S. :>«t<; Mau, in Overbecks Pompeji S. 643; Dehio, Genesis der 
christlichen Basilika. Sitzungsbericht der bair. Akad. der Wissensch.. IS*-. Bd. II. p 333 u. f.; Lange. 
Haus und Halle, das ultitalischc Wohnhaus S 5" u. f. 

«> In Genesis der christlichen n;isillka 

>« In antike Basiliken. 

»7 In Haus und Halle S W u. f. 
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lagen in einer mehr oder weniger klar gestalteten Form alle diejenigen 
Elemente nebeneinander vor, aus deren organischer Vereinigung «die 
fürstliche Halle» hervorgehen sollte. 

In ihrer primären Gestaltung fanden wir die Halle in dem gedeckten 
Wirtschaftsraum des altgriechischen Landhauses, der sich dem wachsenden 
Bedürfnis nach Vergrößerung entsprechend, allmählich zum säulengestütz- 
ten Saale weiter entwickelte. Die Notwendigkeit der Beleuchtung führte 
sodann verhältnismäßig rasch zur Ueberhöhung des mittleren Teiles der 
Saalanlage. In dieser Kombination war nun die erste Idee des Typus der 
Basilika gegeben. Aus den mit dieser Anlage allmählich noch verbundenen 
Räumen entstand dann die Vorhalle und die Exedra. Diese blieben jedoch 
selbst in der späteren klassischen Architektur nur beigeordnete Glieder des 
Hallenbaues. Erst in der christlichen Kunst wurde die Exedra wegen 
ihrer höheren Bestimmung zu einem organischen Hauptglied des Plan- 
schemas erhoben. 3 " 

Alle die primären Gebilde des Hallenbaues sind nur Teile einer sie 
umgebenden, großen baulichen Komposition. Wohl konnten sie sich schon 
innerhalb dieser Gesamtbauanlage entfalten, aber ihre ungehemmte Ent- 
wicklung, besonders in monumentaler Richtung, war erst von der Zeit an 
möglich, als sie von diesem Komplexe herausgenommen wurden und als 
freie selbständige Bauwerke hervortraten. 

Leider sind die Anhaltspunkte zu diesem Entwicklungsbilde in der 
prähistorischen ägyptischen wie zentralasiatischen Baukunst unserer 
näheren Erkenntnis entrückt, da uns in diesen Ländern die ältesten be- 
stehenden Gebilde wie z. B. die Tempelpaläste Aegyptens, schon als 
fertige, in die Monumentalbaukunst Übertragene Werke entgegentreten. Es 
können uns als Anhaltspunkte nur jüngere Hallenwerke dienen, die aber 
in ihrem Charakter noch ganz primär gebildet sind. In erster Linie muß 
hier das schon besprochene Megaron des altgriechischen Herrenhauses 
genannt werden. Im Grundriß lehnt es sich in der Längenachse in der 
Regel noch an die Aulä und den Thalamos an, im Aufriß dagegen bildet 
es eine konstruktiv in sich abgeschlossene Einheit und repräsentiert sonach 
tektonisch schon ganz das Charakteristische eines für sich bestehenden 
Hallenwerks. Wann und wo die gänzliche Trennung der Halle von den 
sie ursprünglich umgebenden Räumen zuerst geschah, kann nicht mehr 
ergründet werden. Doch bietet uns die Geschichte, wie erwähnt, zwei 
wichtige Beispiele, die sich als Uebergangsformen zu den späteren klas- 
sischen Typen darstellen. Es sind dies die Audienzhalle im Palaste des 

'» In der KOtUchcn Kirchenbaukunst erreichte der Chor sogar in manchen Fallen dieselbe 
Ausdehnung wie das Langhaus. 
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Salomo, sowie das innere Heiligtum des Tempels zu Jerusalem. In dem 
Palaste gelangte der längliche, organisch dreigeteilte Saal, in dem Tempel 
die von einem frei sich tragenden Dache überdeckte einheitliche Halle zu 
einem für sich abgeschlossenen monumentalen Werke. 

Was nun die klassische Basilika selbst betrifft, so hat sie in ihrer 
Entwicklung den gleichen Prozeß wie die klassische Formsymbolik durch- 
gemacht. Gleichwie diese die glückliche Verbindung ererbter und natio- 
naler Formelemente in ästhetischer Läuterung respräsentiert, so sehen wir 
auch wie die schon geschaffenen Motive des Hallenbaues von der hellenischen 
Kunst aufgenommen und zu harmonischen Kombinationen vereinigt wur- 
den. Aus diesen klärten sich sodann allmählich jene typischen Pläne der 
Basilika ab, die sich prototypisch der Weltgeschichte der Kunst darstellen 
sollten. 
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DIE CHARAKTERISTISCHEN ERSCHEINUNGEN DER BASILIKA. 



A ich mir die Aufgabe gestellt habe, zur Charakteristik der 
klassischen Basilika, insbesondere durch die Wiedergabe 
einiger noch rekonstruierbarer Werke, einen Beitrag zu leisten, 
möchte ich zur Rechtfertigung meiner Ergänzungen eine kurze Betrach- 
tung Uber den allgemeinen Entwicklungsgang der klassischen Halle vor- 
ausschicken. Hier begegnen uns, wie schon erwähnt, zunächst zwei wesent- 
lich verschiedene Anschauungen. Einige Forscher 39 bezeichnen in neueren 
Schriften die zweischiffige Anlage als den Grundtypus der monumentalen 
Halle, während andere in dem Uebergange von der ein- zur drei- und 
mehrschiffigen Halle den normalen Bildungsgang sehen. Ich werde nun 
zuerst die Momente ins Auge fassen, die wohl zur erstgenannten Ansicht 
geführt haben und wende deshalb zunächst dem Wesen der zweischiffigen 
Anlage meine Aufmerksamkeit zu. 

Jede frei sich entfaltende Decke ist nach ihrem statischen Charakter (als 
eine für sich horizontal abgeschlossene Konstruktion) an die Tragfähigkeit 
ihres tektonischen Systems gebunden. Zum Widerstande gegen eine äußere 
Belastung bedarf sie jedoch eines weiteren, mit ihr verbundenen konstruktiven 
Systems, das sie in dem natürlichen Abschlüsse einer sattelförmigen Dach- 
konstruktion oder durch die Anbringung eines inneren Stützwerkes erreicht. 1 " 
Während dem einfachen Wohnräume (als menschlicher Behausung) 
zum Schutze gegen Regen, Schnee und Sturmgewalt das frei sich tragende 
Dachwerk statisch genügte, war für die Durchführung von breiteren, mehrge- 
schossigen Anlagen im Innern eine verstärkende Konstruktion nötig. Wie 
nun die Erfindungsgabe der Menschen in holzarmen Gegenden für solche 
Fälle schon frühe die Gewölbe- und Kuppelkonstruktionen, wenn auch 



>» So u. a. Hllkr von GIlrtrlnRcn im Arehilol Anzuicrr Itwj S 1*1; Studnlctka Im GöUlnger 
C cl. An*. I<*>1. S. M»; u. DOrpfild hcl Hillcr, Die ln-,cl Thera I. W S. -J3J u. f 
*o Siehe von Syhcl, Weltgeschichte der Kunst IW.'. S 10. 
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noch in mangelhaftem Steinschnitte, zustande brachte, so kam in wald- 
reichen Ländern der Unterzug auf Pfosten bei den analogen Gebilden 
in Gebrauch. Aus den größeren gruft- und kellerartigen, meist sich an 
Abhänge anlehnenden Bauten, läßt sich deshalb wohl das System der 
selbständigen, zweischiffigen Halle ableiten. Wenn ihre Planidee nach 
solchen Prämissen wohl als eine ursprüngliche genannt zu werden ver- 
dient, so ist ihr System doch ebensowenig für älter als die ein- und 
mehrschiffige Anlage zu bezeichnen, da letztere nur andern technischen 
und räumlichen Bedingungen ihre Entstehung verdankte. Dagegen umfaßte 
das zweischiffige Schema nur einen kleineren Kreis der Hallenbauten, da 
seine ganze Disposition weder räumlich noch ästhetisch den Anforde- 
rungen der höher sich entwickelnden Monumentalbaukunst genügen 
konnte. In diesem Sinne war die durch örtliche Lage bedingte, gegen 
absolute größere Kraftwirkung widerstandsfähige Halle (vor allem als 
Untergeschoß eines mehrstöckigen Baues) der gewohnte Vorwurf für eine 
zweischiffige Anlage, die erst allmählich in dem stereotomisch durchge- 
bildeten Bogenwerke einen Ersatz fand und später fast ganz durch das 
Gewölbe mit tragenden Gurtbögen aus der Baukunst verdrängt wurde. 

Von den historisch uns beglaubigten Ruinen zweischiffiger Anlagen, 
die auf basilikaartige Schöpfungen der Antike zurückgehen, stammen 
nachweislich keine aus der archaischen Periode. 41 Auch findet diese Baugat- 
tung bei Vitruv keine besondere Erwähnung. Es dürfte die Stelle (Vitr. 
V. 9, 1 Post scenam porticus sunt constituendae* «hinter der Bühne soll 
man Säulenhallen errichten») wohl kaum, wie Michaelis S. 242 annahm, 
auf die Anlage von Doppelhallen, als viel näher liegend, auf eine das 
Theater teilweise umgebende Anlage gedeckter Arkaden bezogen werden. 

Was ferner die erhaltenen Baureste anbelangt, so war wohl in allen 
Fällen das technische Bedürfnis der nötigen Verstärkung und Unterstützung 
des Deckenwerkes die Ursache der Verwendung unseres Schemas, während 
nirgends der künstlerische Gedanke die Wahl entschieden zu haben scheint. 

Zum Belege dieser Annahme seien das vorzeitliche Megaron 48 des 
«mykenischen» Ilion, die Säle in den kretischen Palästen zu Knosos 
und Phaestos, 45 die Tempel zu Neandria, 44 Thermos, 45 Pästum 48 und 



*« Vgl. A. Michaelis. Hallenrormigc Basiliken S. .'40 u. f. bei Melange* Perrol ; in dieser treff- 
lichen Abhandlung; Kl da* Wesen der zwclschlffigcn Basilika beleuchtet. 

«t Vgl. Dörplcld. Trola. I*>3. S 23 u. f.; Perrot und Chiplcz. Histolre de l'art VII, 7t, Fig. 10. 

*» Vgl. Annoal <>f the British School at Athens, VII. 1900— tu. S 23. Rcndlconti dcll' Accad. 
dcl Lincel X. 1901 zu S. 284. 

«♦ Koldewcj, Ncandri» (Berlin 1S9I) S. 22 u. f.; Perrot und Chipiez S. «6. «18. 

«> 'E?7,|t,. doy. 1901. tu S. 175. 

«« Vgl. Koldewcy und Puchstcln, Die griechischen Tempel in rntcrltallen und Sizilien, S. 17, 
Flg. 15 . Springer I Uns Altertum. S. 177. Fig. -11. wo zugleich der Irrtum, dali man in dem Tempel 
zu Pll->tum einen Profanbau zu erblicken habe, aufgeklart ist. 
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jener in Locri,* 7 sowie die beiden Buleuteria zu Olympia" 1 angeführt, 
deren bauliche Anordnung in zweischiffiger Gestalt unmittelbar aus dem 
Bedürfnis, den weiten Bau zu überdecken, hervorgegangen ist. Die Re- 
konstruktion von vielen uns überlieferten zweischiffigen Hallen in klas- 
sisch-architektonischem Sinne bietet in manchen Punkten Schwierigkeiten 
dar, die nur zu lösen sind, wenn einzelne bis heute vertretene, aber irr- 
tümliche Annahmen bezüglich ihrer baulichen Verhältnisse entsprechend 




Fig. 5. Basilika in Thera. 



abgeändert werden. Hiernach ergeben sich dann selten geschlossene 
Doppelhallen. 

Das zweischiffige Schema in klarster Gestaltung läßt die Ruine der 
Basilika zu Thera 49 in Kleinasien erkennen, die angeblich im 6. Jahr- 
hundert v. Chr. entstanden ist, später jedoch, so durch Kleitosthenes 



♦ 7 (Coldewey und Puchstein S. 3, a. a. O. 

«• Olympia 'il. 76 u. f. Taf. SB (DnrpfeldK Laloux und Monccaux, Restauration d'Olympie S. 
133 u. I ; Botlicher. Olympia S. 235 u. f. 

4t Sie Ist ah Basilika anerkannt. VrI A. Michaelis. Halknfr.rmlire Basiliken. S. J3° u. I. 
Hilter von Gärtringcn. die Insel Thera. I Berlin |fW S. .17 u. (.; Dorpfeld, bei Hiller S. 233 u. I. 
Bull. Corr. Hell XXI. W7. Taf. 17; Homolle. ebenda XX. S 63s. 
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149 n. Chr., renoviert und großenteils umgebaut wurde. Von den noch 
bestehenden Resten ist deshalb nur der äußere Mauermantel be- 
stimmt auf den ursprünglichen Bau zurückzuführen, der eine 41 m lange 
und 11,10 m breite, in der Mitte durch eine Säulenstellung geteilte Ba- 
silika darstellte. Der jetzt noch sichtbare prostyle Einbau sowie die vor- 
springenden Pilaster der Wände sind als statisch verstärkende Zutaten 
eines späteren Umbaues anzusehen. (Vgl. Fig. 5.) 

Hier liegt eine zweischiffige Anlage in normaler Fassung vor uns. 
Hiller von Gärtringen (im Archäol. Anz. 1899 S. 184) und Studniczka (im 
Gött. gel. Anz. 1901 S. 548) nehmen an, daß dieser als Markthalle be- 
nützte Bau schon ursprünglich zweischiffig angelegt worden ist. Ich kann 
jedoch dieser Ansicht nicht beistimmen, da die über einen Meter dicken 
Umfassungsmauern hier dem Schübe des Daches hinlänglich Widerstand 
leisten konnten und es daher wahrscheinlicher ist, daß das ohne beson- 
deren Zwang des Terrains ausgeführte Gebäude im Projekte noch nicht 
auf Anbringung der Mittelsäulen berechnet war. Ich glaube vielmehr, daß 
bei dem Umbau eine in jener Zeit beliebte Terrasse zur Aufnahme von 
schweren Kunstgegenständen oder Menschenmassen projektiert wurde, 
die die verstärkte Konstruktion mit kräftiger Unterstützung erforderte. 

Als eine bereits schon ursprünglich zweischiffig projektierte Anlage 
zeigt sich uns der Hallenbau in Aegae. ÄI> (Siehe Fig. 6, nach einer Re- 
konstruktion von ßohn.) 

Dieses mächtige, auf einer Terrasse gelegene Gebäude fesselt durch 
die Eigenart seiner Anlage wie durch seine vortreffliche Erhaltung, die 
mehr als zweitausend Jahre überdauerte. Die noch sichtbare Mauer bil- 
dete den Abschluß eines langgestreckten dreistöckigen Bauwerkes, das 
sich mit einem kurzen Querflügel dem erhöhten Terrain der Agora anpaßte. 
Da diese Halle sehr breit angelegt war (11,45 m), so mußte die Decke 
der Substruktionsräume eine mittlere Unterstützung erhalten. Von den drei 
Geschossen waren zwei kellerartig, unterhalb des oberen Plateaus ange- 
ordnet, während sich das dritte als freier Bau über dieses erhob. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach war dieser Hallenbau zum Zwecke des Markt- 
verkehrs errichtet. 

In diesem Falle sehen wir, wie das aufsteigende Terrain die Dispo- 
sition der Bauanlage unmittelbar bestimmt hatte. Denn die beiden unteren 
Geschosse bildeten nur die entsprechende Substruktion der oberen, mit 



»o Vgl. Bohn. Altertümer von Aegac im Jahrbuch ilc% k. deutschen ;»rch.tologl*chcn Instituts 
Ergänzungen U. S. 15 u f. Abbildung, Tut. IJ u f. mft Rekonstruktion. Berlin IS!«; Springer, 
Handbuch I. S 304, Fi« .UV Die gleiche Anlage hatte ein mehrstöckiger Bau in der karischen 
Bcrgstndt Alin.la. Vgl. Tremaux. Exploration areheol. en Asle Mincure. Allnda, Tnf. I. 2, i , Lcbas, 
Voyuges areheol.. Archileclure. Asie Mincure. 11. Tai. i. 5; Kubriclus bei Uohn, ». « O, S. 27 u. t. 
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freier Säulenstellung sich nach dem Markte öffnenden Halle. Wir werden 
bei allen folgenden Beispielen durchweg das aufsteigende Baugelände als 
mitbedingende Ursache für die Anlage einer mittleren Unterstützung finden, 
und dürften die Rekonstruktionsversuche erweisen, daß überhaupt selten 
eine reine, (wie Fig. 5) sondern meist nur die Modifikation einer zwei- 
schiffigen Halle aus statischen Rücksichten zur Durchführung gelangte. 

Eine weitere, als Basilika anerkannte zweischiffige Anlage, zeigt sich 
uns in der Stoa des Königs Attalos II ('AttgAw <jtox) die an der Agora 



in Athen errichtet war. Der bisherigen Annahme ihres Aufbaues kann ich 
nicht zustimmen, da mir diese baulich unmöglich erscheint. Nach dem vor- 
liegenden Grundrisse 51 kann wohl die Lösung nur derart gedacht werden, 
daß eine einheitliche Ueberdachung über der Ladenanlage und dem vor 
ihr befindlichen, mit den 20 großen Mittelsäulen abschließenden Räume 
angeordnet war. Demnach bildeten diese Teile die eigentliche Halle, deren 
Dachkonstruktion einerseits auf dem offenen Säulenportikus ruhte, änder- 



st Vgl. F. Adler. Die Stoa des Königs Atulos II. tu Alhen. Berlin IS7S; R. Bonn. Die Stoa 
des König« Attalos II. zu Athen. Berlin \t*S2; Springer. Handbuch I. S. 3HJ, Fig. MO; Michaeli« bei 
Melange« Perroi S 213 




Fig. h. Markthalle von Acgac (nach Botin). 
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seits bis zur Mitte eine Unterstützung durch die Abschlußmauern der 
Läden erhielt. Auf diese Weise war eine zweischiffige Halle geschaffen, 




Querschnitt 




Grundrlil. 
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Kle. 7. Stoa des Königs Attalos in Athen. 



die nur durch den durchgehenden Einbau eine von dem normalen zwei- 
schiffigen Schema abweichende Gestaltung 5 * zeigte. 



5t Siehe M<H*n ß es Perrot, S. ili. 



Digitized by Google 



Querschnitt. 




Digitized by Google 



— 37 - 



Die bisher vertretene Annahme einer Dachkonstruktion, bei der die 
größeren Säulen als Mittelstutzen fungierten, ist konstruktiv unhaltbar. 
Denn die dünnen Säulen nach der Marktseite hätten trotz ihrer doppelten 
Anzahl dem Druck und Schub des Daches nicht genügenden Widerstand 
bieten können. Zudem wäre eine Zwischenverbindung bei den rund ge- 
stalteten Mittelstützen in ästhetischem Sinne ausgeschlossen gewesen. 
Weit wahrscheinlicher ist deshalb die Lösung, die die vierzig kleineren Säulen 
als Stützen einer gedeckten unteren Arkade annimmt, deren obere Terrasse 
als Wandelgang vor dem Portikus der Basilika diente. 

Mein Rekonstruktionsversuch gewinnt noch dadurch an Bestimmtheit, 
daß die beiden noch erkennbaren seitlichen Treppen wohl nur als Auf- 
gänge auf das Plateau der vorderen Arkade eine Erklärung finden können. 
Zudem steht die Lösung in diesem Sinne nicht in Widerspruch mit den 
stilistischen Prinzipien der zeitlichen klassischen Kunst (vgl. Fig. 7). 

Diese Darstellung der Bauanlage, der sich die seitlichen quadraten 
Exedren als kleine Tribunas anschlössen, entspricht somit ganz den Zwecken 
einer antiken Markthalle und rechtfertigt zudem die Bezeichnung des Ge- 
bäudes als Basilika. 

Als charakteristisches Gebilde eines zweischiffigen Hallenschemas 
der Antike ist ferner die Anlage der Bibliothek zu Pergamon hervorzuheben, 
eine Schöpfung, die in der damaligen Zeit solche Bewunderung " erregte, 
daß sie zum typischen Vorbild für analoge Bauten der Zukunft wurde. 

In diesem Fall war wieder die Aufgabe gestellt, eine ausgedehnte 
monumentale Anlage an abschüssigem Terrain durchzuführen. Der Architekt 
löste nun sein Programm derart, daß er die von Natur schräge Ebene 
terrassenförmig abhob. Dadurch trat die eigentliche Bibliothek als freier 
selbständiger Oberbau hervor (vgl. Fig. 8), vor dem sich das Plateau 
der unteren, auf Mittelsäulen ruhenden Halle als Wandelbahn ausdehnte. 
Die auch von Bohn 51 u. a. versuchte Lösung der Anlage einer Halle über 
dieser Wandelbahn ist architektonisch nur mit niederem Aufbau zulässig, 
da sonst der von der Außenseite der Wandelbahn bis zur Rückwand der 
Bibliothek sich ergebende Raum von ca. 27 m nur ungenügend beleuchtet 
worden wäre. Auch war, da die Tiefe des vorderen Plateaus ca. 1 1 m, 
die der Bibliothekräume ca. 16 m zeigte, eine innere harmonische Teilung 
der beiden Baukörper ausgeschlossen. Zudem konnte endlich bei der 
gewaltigen gesamten Spannweite die aus dünnen Säulchen gebildete 

»> Vgl. V'itruv, VII, Vorwort I. wo berichtet wird, dati die Könige au« dem Aualidenge*chlcchtc 
zu Pcrgainoit eine Bibliothek errichten lltticn. die Milche Vorzüge hatte, dali selbst König Ptolcm.to* 
von Argtplen nach ihrem Vorbilde die berühmte Bibliothek von Alexandrin erbauen licti. 

i» Vgl. Springer I. S 3uY Fig. .VX.-Ü17 nach Bohn; Melange» Perrot. S Con/e. In den 
SiUungsberichtcn der Berliner Akademie, ISeM, S. VM2 u. I. 
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Front der äußern Halle dem Drucke eines entsprechend mächtigen Dach- 
werkes nicht genügend Widerstand bieten. Der Aufbau mußte sich sonach 
derart gestalten, daß die Bibliothek als selbständiger Bau mit seitlichem 
Oberlichte hervortrat, an den sich die äußere Halle frei anlehnte. Durch 
die eingeschalteten Wände der Bücherregalen erhielt die Bibliothek im 
Innern eine Teilung im Sinne des zweischiffigen Schemas, ähnlich der 
Attalosstoa, und zudem stand ihr Aufbau im Einklang mit der Anlage 
der ganzen Komposition. 

Alle diese, meist aus dem dritten Jahrhundert stammenden Beispiele 
von Markthallen mit zweischiffiger Plandisposition geben den Beweis, 
daß der. Typus der Doppelhalle ein früh gepflegtes und weit verbreitetes 
Motiv des Hallenschemas repräsentierte und bei abschüssigem Terrain, 
sowie meist bei solchen Bauten in Anwendung kam, deren eine Langseite 
eine offene Halle zu bilden bestimmt war. Diese noch wenig bekannte 
Tatsache ist für die Baugeschichte von hoher Bedeutung, 55 da sie uns 
unverkennbar vor Augen führt, daß der Begriff der antiken Basilika bisher 
zu eng gefaßt wurde. 

Wenn mich dieses so wichtige Moment bewogen hat, das Schema 
der zweischiffigen Halle eingehender zu behandeln, so muß ich mich bei 
der Untersuchung der dreischiffigen Basilika darauf beschränken, aus der 
großen Literatur über diese Anlage die bedeutendsten Faktoren heraus- 
zuheben und durch Rekonstruktionsversuche ihrer wichtigsten Typen ihre 
Erscheinung zu charakterisieren. Ehe ich aber damit beginne, möchte ich 
meine Anschauung Uber die Erscheinung der Exedra (Tribuna), in ihrem 
Zusammenhang mit der antiken Basilika in Kürze klar legen. Meine Ueber- 
zeugung geht dahin, daß die Exedra ursprünglich nur eine künstlerische 
Umhüllung des Herrscherthrones oder des erhöhten Sitzes des Oberrichters 
war und allmählich erst zum selbständigen baulichen Elemente reifte. 
Dieses wurde sodann in der Form der Tribuna, als Sitz eines größeren 
Richterkollegiums, der Halle architektonisch beigeordnet und trat endlich 
in der christlichen Kirche in einheitliche Verbindung mit dem Langhause. 
Da sonach das Motiv der Tribuna in der klassischen Antike nur uner- 
heblich auf den Entwicklungsgang des Hallenschemas einwirkte, schließe 
ich es von der folgenden Betrachtung aus. 

Wie schon erwähnt, trat der Hallenbau erst von jener Zeit an als 
Monumentalwerk hervor, als er nach Lostrennung von allen, ihn ursprüng- 
lich umgebenden Gebäuden, wie Wohnräume, Ställe und dergleichen, 
zum selbständigen, im Lapidarcharakter durchgebildeten Werke gereift 



*» Vßl. A. MkhikdU in Melange» Perrot S. LU6. 
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war. Dies geschah zuerst in der Form der einschiffigen Halle, die durch 
eine freitragende Decke abgeschlossen wurde und höchstens bei zu weiter 
Spannung eine Wandgliederung durch vorspringende Mauerpfeiler erhielt. 

Die Antike hat uns bezüglich der einfachen, einschiffigen Halle ein 
lehrreiches Beispiel in der sog. Stierhalle in Delos ic bewahrt. Dieses 
Gebäude zeigte eine langgestreckte Halle mit Pronaos (im Charakter des 
Tempelstils) und ein Postikum mit erhöhtem Sitz für die richterliche Ge- 
walt. Es entsprach sonach einer Markthalle in all ihren Funktionen. Bei 
der inneren lichten Breite von 7 m und einer Dicke der Außenwände 
von 0,70 m war statisch keine weitere Verstärkung nötig, und so konnte 
hier ein offener (wohl auch unten verschalter) Dachstuhl vollständig 
genügen. Es ist deshalb die Annahme jedes inneren Stützwerkes aus- 
geschlossen. 

Für die Erweiterung der Hallenbauten gab es aber neben der schon 
besprochenen Zuhilfenahme eines inneren Stützwerkes noch eine andere 
konstruktive Lösung. Man umgab den mittleren Hallenraum derart mit 
weiteren Raumeinheiten, daß diese in organische Verbindung mit seiner 
Konstruktion traten. Es übertrug sich sonach dessen Last mit ihrem aus- 
breitenden Schübe auch auf das bauliche Gerüste der Nebenräume. Die 
Erkenntnis des sich auf die Außenwände fortpflanzenden Seitenschubs 
der Dachbelastung hatte schon frühzeitig zu einer Verstärkung dieser 
Wände mit vorgekragten Halbsäulen oder Pfeilern geführt und so war 
es naheliegend, daß die technischen Erfahrungen der Menschen bei der 
Anlage größerer Hallen allmählich auch zu einer organischen Verbin- 
dung der ganzen Plankomposition gelangten, in der die umgebenden 
Räume als mittätige Elemente des tcktonischen Systems der ganzen An- 
lage wirkten. Da aber die Seitenhallen eine unmittelbare struktive Ver- 
bindung mit den Wänden des Mittelbaues erhielten, so traten auch zu- 
gleich ihre Raumeinheiten architektonisch in eine freie Vereinigung mit 
dem inneren Saale. Aus diesem kompositen System ergab sich das 
Schema der rings von Portiken umschlossenen (dreischiffigen) Halle als 
bahnbrechendes Vorbild der klassischen Basilika. 

Nach Zestermanns Untersuchung hatten sich schon in der hellenistischen 
Architektur verschiedene Arten von Basiliken" abgeklärt, die sich, auch 
bei gleichen Terrainverhältnissen, entsprechend ihrer geschäftlichen Bestim- 
mung, verschieden gebildet hatten. Ihr Ursprung reicht in die Zeit zurück, in 

4 « Vgl Springer I, S. *U, Fig. r,X3 und 5U nach Durm-Ncnot. 

l " Vgl. Zestermami. DU-- antiken und christlichen Itasllikcn I uml II; Prcstcl. Basilika tu 
Fanum S. -JN u. f. Pllnlus, Ep. X, 33; Vltruv. V, I, (Iii; Muraturl I. I, l-\>; P.illadius Kutilius de re 
rustlca I, IM. Neben der «basilica forenst»» sind die basillca ambulaloria. vinaria und endlich als 
Beiwerk der herrschaftlichen Villa die basilica doracstlca all eigenartige Typen hervorzuheben. 
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der die monumentale Halle noch keine baulich feste Prägung erhalten hatte 
und der Typus der Basilika noch jeder kanonisierten Formgebung harrte. 
Eine eingehende Darstellung dieser verschiedenen Arten von Hallen kann 
ich hier nicht geben. Ich möchte aber hervorheben, daß ihre einstige 
Existenz die wichtige Tatsache bekräftigt, daß sich die Planbildung der 
Basilika schon ursprünglich hauptsächlich nach ihrem besonderen ge- 
schäftlichen Zwecke räumlich verschieden entwickelte. Und wie sich nun 
aus diesen ungleichen Planschemata erst in der hellenistischen und 
römischen Periode besondere für die Monumentalkunst charakteristische 
Anlagen abklärten, so sehen wir, wie auch die sich selbständig entfaltende 
christliche Kunst dem analogen Verhältnisse folgte, indem sie für die 
zwecklichen Forderungen ihres Kultus aus den Variationen des antiken 
Hallenbaues die ihr passenden Planmotive auswählte und diesen, eine 
ihren sakralen Gebräuchen entsprechende Gestaltung gab. 

Ich wende mich nun der dreischiffigen Basilika zu. Hier ist zunächst 
ihr Zusammenhang mit analogen primären Hallenbauten zu berühren. 
Mag auch das Motiv der dreigeteilten Halle mit überhöhtem Mittelraumc 
in den ägyptischen Oeci, dem homerischen Megaron, sowie in sonstigen, 
diesen verwandten archaischen Bauwerken vorbildlich leben, so darf doch 
in der architektonisch gegliederten dreischiffigen Basilika keine Kopie der- 
selben, sondern nur die Abstraktion der in jenen Werken enthaltenen 
räumlichen Kombinationen gesehen werden. 

Da uns die durch Pausanias beschriebene dreischiffige Halle der 
Hellanodiken in Elis 58 wie die des Phokikon zwischen Daulis und 
Delphi,* 9 und andere ähnliche nur aus der Literatur bekannte Werke zu 
wenig bestimmte Anhaltspunkte bieten, um ein klares Bild zu entwerfen, 
so übergehe ich diese Bauten und wende mich einigen noch besser er- 
kennbaren Anlagen zu, die deutlich die Metamorphose der durch innere 
Stützen gegliederten Halle zu der organisch frei gestalteten, in der Mitte 
überhöhten Basilika zeigen. 

Als beweiskräftiges, lehrreiches Beispiel führe ich das sog. Buleu- 
terion in Olympia 80 an, (Fig. 9) das wegen seiner Bedeutung und seiner 
eigentümlichen Anlage schon zu vielen Diskussionen Anlaß gegeben hat. 
Ob die wenigen noch erhaltenen Baureste von dem von Pausanias (V, 



*• Vgl Pausanias. VI, J4. •„■ N,uh Zc-tcrmanns Auslegung in am. Bas I. 3'.' halte die Halle 
nach der einen Seite eine offene S.lulensiellung. Sie hatte nach dieser Ansicht drei offene parallele 
Saulenstellunuen ge/ilgt. ».'Ihren. 1 Pre.icl In Bas. zu F.inum S. W u. f. Jen Bau als normale drei- 
gcteiltc Halle mit doppelten perist} len Vorhallen erklärt wissen will 

l* Pausanlas X. '>. 1. Lange. Haus und Halle S. 110 u f. 

'>" Vgl. Lange. Haus und Halle, Exkurs I. S 3S» u. f.; Dorpield. Ausgrabungen zu Ohmpia, 
IV. S «i und Arth. Zeitung 1*7". S 1.1), ebenso A. Bottichcr. Ohmpia. S. L'W u. f.: Hirschfeld. Arch. 
Zeitung 1581, S IT.'; Adler. Ausgrabungen V, S. Jo. 



Digitized by Google 



— 41 — 



23, 1 ; 24, 1. 9) angeführten Buleuterion herrühren ist nicht sicher zu 
sagen. Meine Anschauung Uber die Anlage dieses Rathauses geht dahin 
daß das Gebäude aus einem Hauptsaal bestand, mit dem ein Vorsaal 
derart architektonisch verbunden war, daß er wohl zugleich als Zu- 
schauer und Zuhörerraum für die im Sitzungssaal zur Verhandlung 
kommenden Angelegenheiten diente. Diesen Bestimmungen entsprechend 
war der Aufbau der beiden Räume im Innern verschieden gestaltet. Da- 
gegen bildeten sie in ihrer äußeren Erscheinung ein organisch abge- 
schlossenes Ganzes. Die überaus starken (einen Meter dicken) Um- 
fassungsmauern lassen erkennen, daß sie zur Aufnahme des vollen Druckes 
der Dachkonstruktion berechnet waren. Desgleichen kann wohl bei der 
sich eng an die Umfassungsmauern anschließenden Anlage der inneren 




I i i i I I 1 1 1 



Fi*. 1. Buk-uurlon In Olympia. (Lance Taf. V. Fig. 7.) 

Säulen kaum an eine Ueberhöhung des mittleren Teiles gedacht werden, 
so daß diese Säulen nur als beigeordnete Träger des Deckenwerkes zu 
betrachten sind. Der Hauptsaal mit seinen nur zwei Meter breiten Neben- 
schiffen repräsentiert sonach eine pseudodreischiffige, doch räumlich 
einheitliche Halle, deren 7 m im Lichten messender Mittelraum als Sit- 
zungssaal der Ratsherren diente. Im Gegensatz zu diesem weisen in dem 
quadraten Vorräume die schmalen, nur zwei Meter von den äußern 
Wänden entfernten Säulchen darauf hin, daß hier einst ein zweistöckiger 
Einbau angeordnet war. Der obere Stock desselben diente wohl bei den 
öffentlichen Verhandlungen als Galerie für die Zuschauer, da durch die 
ebenfalls nur zwei Meter vorstehenden Zwischenwände des Ratsaales 
ein freier Einblick in diesen möglich war. Der 4,5 m breite Eingang des 
Gebäudes war wohl durch zwei Säulen (Pilaster) geteilt, denen im Vor- 
saale gegenüberstehende Stützen entsprachen, so daß hier eine rings 
umlaufende Galerie in der Form einer zweistöckigen Arkade angenommen 
werden darf. 

Dieses Gebäude ist nun in einer Zeit entstanden, in der die Profan- 
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baukunst noch wesentlich unter dem Einflüsse der sakralen Kunst stand. 
Es läßt deshalb in seinem Plane noch deutlich neben einem Zusammen- 
hang mit dem Megaron, die Prinzipien des Tempelstils erkennen. Dieses 
Verhältnis zeigt sich uns in der eigenartigen noch wenig abgeklärten 
Plangliederung. Während nämlich der Vorsaal in seiner Disposition an 
den mit Wohnräumen umgebenen Vorhof des homerischen Hofgutes er- 
innert, läßt der Ratsaal noch die allgemeine Anordnung des Megaron 
erkennen. Was die Bedachung des gesamten Baukörpers betrifft, so ist 
hier am besten ein über alle Teile sich erstreckendes Giebeldach anzu- 
nehmen. Die Beleuchtung der Räume geschah wohl durch Fensteranlagen 
die an den Seitenwänden der Halle angebracht waren. 

Eine eigentümliche Disposition erhielt ferner das Hallenschema in 
den jüdischen Synagogen,« 1 die unverkennbar von griechischen und ägyp- 
tischen Werken beeinflußt wurden. Vor allem ist hier die prächtige jü- 
dische Synagoge in Alexandria zu nennen, die der Talmud uns leider 
nur undeutlich beschreibt. Sie bestand aus einer dreischiffigen basilikalen 
Anlage mit großem pronaosartigem Vorsaale und ließ in ihrem Stile den 
Einfluß der hellenistischen Architektur deutlich erkennen. Eine dreischiffige 
Anlage hatte ferner die kleine Synagoge«* zu Kefr* Bir'im und die zu Belät. 
Hier teilten zwei Säulenreihen den oblongen, durch Mauern abgeschlos- 
senen Bau in drei Räume, und zwar so, daß die Breite des Mittelschiffes 
über das doppelte der Seitenschiffe betrug. Dagegen zeigen die Reste 
der größeren Betsäle Palästinas eine ganz andere Anordnung. Ich erinnere 
nur an die zu El Jis, Suf Säf, Mairön Tcll-Hüm, Khan-Irbid, Belät und 
endlich Kefr' Bir'im. So tritt uns z. B. die Synagoge von Kefr* Bir'im als 
eine durch vier Reihen Stützen in fünf gleiche Schiffe geteilte Halle ent- 
gegen, vor der sich ein offener chalkidenartiger Raum befand. Ihre innere 
Disposition weist darauf hin, daß sie einst wohl mit einer durchgehenden 
horizontalen Decke überspannt war, und ihre Beleuchtung durch seitliche 
Fensteröffnungen erhielt. Die dicken Umfassungsmauern sowie die An- 
ordnung der überaus zahlreichen Stützen erinnern an die ägyptischen 
Hallenbauten. Zudem war an diesem Bauwerke der vorgebaute Portikus 
in hellenischem Stile durchgeführt. Es liegt sonach hier ein bauliches 
Schema vor, das uns eine Vermengung altorientalischer mit griechischen 
Motiven vergegenwärtigt. 

11 ' Talmud Jeru», Succah, F. fiö: vj[I. Haneberg, Die religiösen Altertümer der Bibel S 3T»'jj 
F. Willing Anfange der christlichen Architektur. S. .Ml u. f. 

& * Vgl. Conder and Kitschcncr, Mcmoirs of the Survey n( Western I'aicstlne vol. I, London 
I8NI, p. 171 u t. u. <»>u;ir1crly Statements of l'alcstinc Exploration W, April 1*77 und 1*78; Lange 
Hau» und Halle. S. V£>, Willing, Anfange christlicher Architektur, S. Mi. Wenn diese Gcbflude auch 
nicht In sehr ItUher Zeit cnt*und<« sind, so darf Ihr abgelegener Landstrich doch die Erklärung 
für Ihre noch prlmftre, ungelautcrtc Gestaltung bringen. 
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Hatten bei den zuletzt besprochenen Hallenbauten die größeren Di- 
mensionen mitbestimmend auf ihre Planteilung eingewirkt, so möchte ich 
noch ein Beispiel anführen, das nur eine geringe Ausdehnung hatte und 
doch die Anordnung der entwickelten Basilika zeigte. Es ist die von 
den Knidiern zu Delphi gestiftete «Lesche» Qtf/r) (Fig. 10), eine dem 




KiBur in. l.csehe der Knl.licr In Dclphi 



öffentlichen Verkehre gewidmete Halle, die deshalb so berühmt war, weil 
sie Polygnot, «der Raphael der Antike», mit Darstellungen aus dem 
homerischen Sagenkreis geschmückt hatte. Das Gebäude bildete (nach 
Tournaire)" eine nach außen durch Mauern abgeschlossene Stoa von 
ca. 19 m Länge und 10 m Breite. Im Innern war es durch zwei Reihen 
von je vier Säulen in einen dreischiffigen Raum verwandelt Nun ist uns 

• » Vgl. Springer, a. a. O., S l«>J-to. 
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durch Pausanias 84 bekannt, daß die Gemälde Polygnots auf der einen 
Seite die Einnahme Trojas, auf der andern des Odysseus Hadesfahrt 
darstellten. Diese zwei eine größere Ausdehnung erfordernden Gemälde 
nahmen deshalb wohl die ganze Länge der Seitenwände für sich in An- 
spruch, so daß von diesen eine Beleuchtung ausgeschlossen war. Da 
aber zur Betrachtung der berühmten Kunstwerke ein volles Licht nötig 
war, und dieses durch eine Fensteranlage in der Hinterwand nicht erreicht 
wurde, so konnte hier die Beleuchtung wohl nur durch Fenster zugeführt 
werden, die an dem überhöhten Mittelschiffe angebracht wurden.'* Dem- 
nach bildete der nur für die Gemälde geschaffene Bau ein von schmalen, 
flachgedcckten Portiken rings umgebenes giebelbekröntes Werk, dessen 
Ueberhöhung wohl durch geschmückte Pilaster gegliedert war. 

In der Anordnung dieser Halle, die einen Kompromiß zwischen der 
Monumentalbaukunst und der Architektur kleineren Maßstabes zeigt, haben 
wir eine Uebergangsform von dem Schema der Basilika zu deren späterem 
typischen Kanon zu erkennen. 

Erwähnen möchte ich noch die berühmte Königshalle 66 (<rro* {üacfoeit»;) 
am Markte in Athen, in der viele Archäologen das Vorbild der Basilika *' 
erkennen wollen, sowie die «persische Halle» zu Sparta.« 8 Aus den ein- 
gehenden Bearbeitungen über diese Hallenbauten geht so viel hervor, daß 
diese wohl das System der Basilika mit überhöhtem Mittelraume zur 
Schau trugen. 

Da die vorliegende Untersuchung keine allgemeine kunstgeschicht- 
liche Darstellung der antiken Basilika, sondern wie schon betont, ihre 
charakteristischen Erscheinungen geben will, so kann ich hier die weiteren 
für den Entwicklungsgang der Basilika nicht in Betracht kommenden Bei- 
spiele nicht näher behandeln, und fasse die Hauptzüge der folgenden 
Entwicklung in Kürze zusammen. 

In der mit Alexander dem Großen anhebenden hellenistischen Kunst,*' 
in der, besonders durch den Einfluß des Orients, gewaltige Raumanlagen 

** Pausanias X. i r >. ?, 

Der von mir angenommene Uberhrthic Mittelbau ist aus praktischen nie ästhetischen 
( ^runden /weckmaHigcr als die Anluve eine» Opaton». Denn bei diesem würden einerseits die be- 
rühmten Wandgemälde dem lilntluU der Witterung zu senr ausgesetzt gewesen sein, und deshalb 
bald eine Schädigung erlitt -ii haben, wahrend andererseits dessen .luUerv Erscheinung In harten 
«IcgensnU zu den übrigen sieh um den heiligen Bezirk gruppierenden Bauten getreten wilre. Siehe 
Springer, a. a O , S. IM u. i 

<•'< Vgl. von der grollen Literatur. A. Michaelis hei Melange* Perrot S i.'13 und 1M>. Lange, 
Maus und Halle S l >7 u f.; Zcstcrmann Am. Bas. S 35. daselbst Zitate aus l'I.Uon, Aristophanes. 
Pollnx, H arpokralion, l'lutareh. Arrian. Stiidas, Dcmosthenes und Pausanias I, 3 Ii l'restel Bas. zu 
l-anuin S. Is u, I. 

*" Melanges Perr<>t S, _'iY 

«« Vgl Pausam is III. Iii. Xestermann. antike Basiliken S.»»u. I Mothes. Die Basilikenform 
bei den Christen der ersten Jahrhunderte Iso'i S 77. Lange Haus und Halle S. IU'> u. f. 

• » Vgl Cottlrled Semper, Der Stil I, S. 440 u I , Michaelis. Im Vorwort der Kunstgeschichte 
des Alurtum» von A Springer I"U4. 
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entstanden, eröffnete sich für die nun kanonisierte Planidee der drei- 
schiffigen Basilika'" ein reiches Schaffensgebiet. 

Wenn wir nun die entwickelte dreischiffige Basilika ins Auge fassen, 
so können wir ihre Erscheinungen auf zwei Grundtypen zurückführen. 
Schon in der Antike war man sich dieses charakteristischen Unterschiedes 
wohl bewußt Insbesondere ist es Vitruv," der darüber berichtet hat. 
Nach seiner Definition teilt sich das Hallenschema in seiner Formgebung 
als monumentale Basilika in zwei Hauptarten, deren prinzipieller tekto- 
nischer Unterschied darin besteht, daß das eine Schema eine Ueberhö- 
hung des Mittelsaales durch die Anordnung zweier übereinanderstehender 
Säulenordnungen aufweist, während das andere derart gestaltet ist, daß 
der auf hohen Säulen ruhende Mittelbau einen selbständigen Baukörper 
darstellt, an den sich die umgebenden Portiken zugeordnet anreihen. 

Wenn Vitruv (V, 1. 6) in seiner Definition die Worte Non minus 
sitmmam dignitatem et venustatem possunt habere comparationes basili- 
carum, quo etc. («Nicht weniger monumentale Vollendung und Schönheit 
kann jene Art der Basiliken entfalten >) einfügt, so ist dadurch erwiesen, 
daß er keine allzuenge Grenze für die formale Gestaltung des Basiliken- 
schemas aufgestellt hat. Zudem hebt dieser in der Kunst seiner Zeit gut 
unterrichtete Architekt die Bedeutung dieser beiden Typen hervor und 
gibt für ihre viel verbreitete Anwendung ein untrügliches Zeugnis. 1 * 

Ich habe noch im folgenden zur nähern Beleuchtung meiner Studien 
die Rekonstruktion zweier Basiliken der Antike versucht, die in ihrem 
Aufbau das System der beiden besprochenen Schemata zeigen. Es ist die 
Basilika am Forum zu Pompeji, sowie die Königshallc im Tempel des 
Herodes in Jerusalem. 



••> Das Schema der abgeklärten Basilika fand in der Zill der gewaltigen SiiadiegrUndung der 
Dindnchcnrcgicrung eine grolie Verbreitung. Sji.'Uer wurde es von den Römern übernommen, die 
ihm insbesondere eine mächtige Raumgestaltung gaben. Vgl. die Basilika Julia, Ulpla. Constantlnl 
usw 

Vitruv V. 1 u f. 

•» Siehe auch Mau in röm. Mitteilungen ISW; Prrstel. Basilika /u Fanum, S. X> u f.; Dürrn. 
Baukunst der Rfimer. S »#>: ßornnann. Baukunst Je* Altertums, S. JL'7. 
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DIE BASILIKA VON POMPEJI. 



R Ruine dieses prächtigen Baues 73 (vgl. Fig. 11 und die 
Tafeln I, II, III und IV) der alten Oskenstadt wurde schon im 
Jahre 1815 aufgedeckt und bot, da sie von allen klassischen 
Basiliken am besten erhalten war, seit dieser Zeit der Kunstforschung ein 
reiches Feld der Betätigung dar. 

Ganz besonders hat die Frage nach ihrem einstigen Aufbau das 
wissenschaftliche Interesse wach gehalten. 

Die ersten Rekonstruktionsversuche haben für uns wenig Wert, da 
dabei die zahlreichen, dem Bau angehörenden Ueberreste, entweder gar 
nicht, oder zu wenig berücksichtigt worden sind. Erst im Jahre 1879 
machte Mau ausgedehnte Studien und Vermessungen der einzelnen Frag- 
mente an Ort und Stelle. Konrad Lange folgte bald nach und nahm eben- 
falls zahlreiche Vermessungen sowie teilweise eine Nachprüfung der 
einzelnen Fragmente vor. Beide haben dann Rekonstruktionen gemacht, 
kamen aber zu ganz anderen Resultaten. 

Lange ging von der Voraussetzung der Ueberhöhung des Mittelschiffs 
der Basilika aus 14 und hat seine Rekonstruktion nach diesem Prinzip 



1* Vgl. Gell und Gandl, Pompcjana. London 1817 — 1HI0; Collection de vues pittorciwiues de» 
rulnes de Pompeji, Naplea 18111; Fumagaili Pompcjii, Fircnzc 1K.M -30 S. 44 u. f.; Ludwig Goro von 
Agvagfalva. Wunderungen durch Pompeji, Wien IHi".. S. 144 u. f.; Luid Rossini, Lc untk-hitn di 
Pompci, 1830 Tal. XI-V11I u. f.; G. Vinci, Dcscrlzlonc delle Ruine dl Pnmpcl. Napoli t840 S 171 n (. 
pl. XV-XXI; Maiols. Lcs rulne-s de Pompeji III. S. 36 u. f.; Clarkc. Pompcii, London 1H49. I. S. 317; 
Gailhobaud, Denkmäler der Baukunst DJ. 1, Leipzig 185J; Fiorelll, Dcscrizlonc di Pompcl S. 317 u. f.; 
Nissen, Pomp Studien IH77 S. m u f.; Mnu. Pomp. Beiträge 1S79. S. IU, u. f.; Mau In Overbecks 
Pompeji 4. Auflage. S. 14'.» und 3il. Exkurs II, Tal. I. II. und III; Mau in Rom. Mitteilungen 1888, S 
14 u. f.; u. I8»3. S. 1«. u. f.; W oermann. Geschichte der Kunst Bd. 1. 1400 S. 108, Mau. Pompeji in 
Leben und Kunst. Leipzig I*«. Kapitel IX. S. 63 u f. Flg. .1. Jo, 77 und J8; R. Borrmunn. Die Bau- 
kunst des Altertums. Leipzig 1904 S. 'SU u. f.. Dürrn. Baukunst der Etrusker und Römer. 1005 S. 
61-7 u r. 

'« Lange, a. a O., S. 3*5. 
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durchgeführt, während Mau 71 sich im wesentlichen an das schon von 
Vitruv in der Basilika von Fanum Fortunae vorgebildete System gehalten 
hat. Ich komme auf diese Lösungen von Mau und Lange im Verlaufe 
meiner Ausführungen noch zurück. 

Wenn ich mich nun ebenfalls dieser Frage zuwende, so möchte ich 
hervorheben, daß ich mir die Aufgabe gestellt habe, eine Rekonstruktion 
zu versuchen, die nicht nur die einzelnen, durch die Ausgrabungen zu- 
tage geförderten Ueberreste streng berücksichtigt, sondern auch den 
struktiven wie stilistischen Verhältnissen der damaligen lokalen Architek- 




l-iL- II. Basilika von Pompeji 

tur Pompejis entspricht. Dabei schicke ich voraus, daß ich auf die Er- 
gebnisse der zahlreichen Diskussionen über die Verwendung verschiede- 
ner baulicher Teile, wie Wasserrinnen, Nebenwege, Vorplätze .... nicht 
einzeln eingehen kann, da diese hinreichend Stoff zu einer größeren Arbeit 
bieten würden. Ich habe die erzielten Resultate meiner Arbeit zugrunde 
gelegt und verweise für alle diese Einzelfragen auf die angegebene Li- 
teratur. 

Was den Kunstcharakter unserer Basilika betrifft, so sei erwähnt, 
daß sie gegen Ende des zweiten Jahrhunderts v. Chr. errichtet wurde' 6 

** Den ersten Rekonstruktionsvirstich vun Mau kann ich übergehen, da er schon von Lange 
(S. 3bT>) mit klarer Begründung zurückgewiesen wurden ist und zudem selbst von Mau spater nicht 
mehr aufrecht gehalten wurde. 

">* Vgl. Mau. Pompeji, Kap. IX, S. 63. Man fand in dem Stuck der Wand eine Inschrift einge- 
kratzt dir lautet: «f. f'umnliiu /<i;nfiu Itric fuii a. rf. 1° mnvu nkl»lirrit M Ispiiio Csfu! ''<>«.», wonach 
ein gewisser C. Pum. Dipilus am 5. Okt. 78 v. Chr. die Basilika besucht hatte. 
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und, dem geistigen wie politischen Wesen des ehedem oskischen Pompeji 
entsprechend, sich der gräco-italischen Tendenz anschloß. Sie folgte so- 
nach, wie auch die erhaltenen Details (vgl. Kapitell, Fig. 12) bekräftigen, 
in ihrer architektonischen Erscheinung noch ganz der hellenistischen Kunst. 

Daß dieses, an das Südwestende des Forums grenzende Monumen- 
talwerk in Wahrheit eine Basilika war, was oft bezweifelt wurde, ergibt 
sich daraus, daß nicht nur seine bauliche Anordnung untrüglich auf 
das gewohnte Schema einer Basilika hinweist, sondern auch sich die 
Bezeichnung «Bassilica» mehrmals in den Außenwänden desselben ein- 
geritzt vorfand. 

Aus den Bauresten (vgl. die Textbilder 11 und 12), wie aus dem 
allgemeinen Resultate der Forschungen über diese Basilika ergibt sich, 
daß sie aus einem oblongen, durch je vier, zu zwölf Säulen gebildeten 




Fig 11'. Kapitell der Wamlsaulcn. 



mittleren Saale bestand, den rings ein mit Mauern abgeschlossener Por- 
tikus umgab. Gegenüber den zwölf Säulen des Mittelschiffes traten an 
der inneren Wand der Mauer ebensoviel Halbsäulen hervor, die an der 
vorderen Wandkreuzung in eigentümlicher, gekuppelter Art angeordnet 
waren. Die dem Forum zugekehrte Schmalseite des Bauwerkes war durch 
eine offene Säulenstellung, sowie durch zwei Seitentüren zugänglich. Vor 
diesem vorderen Portikus befand sich eine Chalkidikenanlage, die fünf 
verschließbare Türen zeigte. An der linken Seite dieses Vorbaus war ein 
Stiegenhaus zum Aufgange auf dessen Plateau angefügt. Die durch Pilaster- 
werk gegliederte Chalkidike erfüllte, (neben ihrer Bestimmung als schattige 
Vorhalle, wie zur Aufnahme von Zuschauern bei Festtagen) den Zweck 
des geometrischen Ausgleiches der gegen das Forum in schiefem Winkel 7 ' 
(siehe Taf. I) anstoßenden Basilika. 

An die Hinterseite der Halle schloß sich, mit dem äußeren Mauer- 



77 Die ungerade Achse war durch die Angrcn/ung der Uusilikn an bestehende altere Slratlcn 
bedingt. Dieser Umstand verursachte zugleich die nicht ganz rechtwinklige Hinterwand des Bau- 
werk*. Vgl. Lange. Iluui und Halle, Exkurs II. 
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gürtel verbunden, eine eingebaute Tribuna an, die sich über einem 1,65 m 
(sechs oskische Fuß) hohen Untersatze erhob, und aus einem zweistöckigen, 
selbständigen Baue bestand, den zu beiden Seiten ein schmales Stiegen- 
haus begrenzte. Die Front der Tribuna war im Untergeschosse aus vier 
Voll- und zwei Dreiviertelsäulen gebildet, während die Seitenwände wie 
auch die Hinterwand im Innern, gleich den Umfassungsmauern der Basilika 
mit Halbsäulen belebt waren. Die gleiche Anlage zeigte das Obergeschoß 
nur mit dem Unterschiede, daß hier an Stelle der freistehenden Front- 
säulen Halbsäulen traten, die an der mit Fensteröffnungen versehenen Wand 
angebracht waren. In der Mitte des Langhauses war das Gebäude durch je 
eine ca. 2,1 m breite Türe nach den anliegenden Seitengäßchen geöffnet. 

Wenn in diesen allgemeinen Umrissen die Teile des Grundplanes 
unserer Basilika gegeben sind, so hat die Frage über ihren einstigen Auf- 
bau, wie schon berührt, bis heute zu vielfach divergierenden Anschau- 
ungen geführt. Was zunächst den mittleren Saal anbelangt, so zeigen die 
noch erhaltenen Säulenstümpfe an dem unteren Ende ihres kannelierten 
Schaftes eine Stärke von 1,10 m.' 8 Sie sind aus gebrannten Formsteinen 
hergestellt und mit einem ca. 3 cm starken, feinen weißen Marmorstuck 
verkleidet. Ihre Kannelurenanzahl berechtigt zur Annahme der korinthischen 
Ordnung, 79 wodurch sich eine Säulenhöhe von ca. 11,0m ergibt. Für diese 
Annahme spricht auch die Breite der Interkolumnien, die nach der Stirn- 
seite der Halle je 4,09 m, nach der Langseite 3,80 m Achsenweite beträgt. 
Die größere Entfernung von 4,92 m an den beiden Eckinterkolumnien 
wird vielleicht deshalb angeordnet worden sein, damit der an diesen 
Punkten erhöhte Verkehr erleichtert wurde. Dieser mittleren freien Säulen- 
anlage entsprachen an den Langseiten kannelierte Halbsäulen mit 0,84 m 
u. D., die mit noch vorhandenen jonischen Kapitellen (Figur 12) bekrönt 
waren. 80 Ihre Höhe überstieg kaum 6 m, während ihr Kranzgesims einen 
Meter betrug. 

Ueber dieser Säulenstellung war nachweisbar 81 eine solche aus Drei- 
viertel- und Vollsäulen angeordnet, mit 0,53 m u. D., deren Kapitelle und 
Kranzgesims vermutlich in korinthischem Stile 8 * gestaltet waren. Die ge- 
naue Anordnung dieser oberen Säulenstellung, die mich noch später be- 

T Vgl. Messung bei Mau, Pompeji IW», der I.IOra zu »ßi m der Halbsaulcn angibt, wahrend 
die Messungen nach Lange l.tt'im zu <«W m betragen. IIa«, aus Tnli. Lava und Ziegeln leichtfertig 
hergestellte Mauerwerk wechselt in seiner Starke * wischen 0,4.'. -0.7k m Vgl l.ange. Exkurs II. 

S XU, 

7» Vgl. Mau In Ritm Mitteilungen 1888, S. II u f. 

«o Vgl. C. Bdltlcher. Tektonik der Hellenen. Hcrlin 18S1'. Tal 70. Flg S. 

Vgl. Mau in Ritm Mitteilungen |H*t. S 14a. I' und IWt, S 166 u. f.; Lange Haus und Halte. 
Exkurs 11; Dürrn, Baukunst der R«mer, S d'.T u. I ; Bornnami, Die Haukunst des Altertums. S 
'.".T ; Woermann, (.csctikhle der Kunst, S. 4X; Springer. Handbuch der Kunstgeschichte Hd I. S 
3ftJ u. f.; Mau, Pompeji In Leben und Kunst S. 67. 

•» Vgl. Mau In Rom. Mitteilungen IS«), und Lunge in Hau« und Halle. Exkur* II und Tal. II. 

H. WÜRZ. 4 
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schäftigen wird, ist eben so zweifelhaft wie ihre Höhe, zu deren Bestimmung 
ich zunächst die weitere Rekonstruktion des Mittelbaues versuchen muß. 

Nimmt man hierbei für die Höhe von Architrav, Fries und Kranz- 
gesims ca. zwei Durchmesser an, so ergibt sich für das ganze Gesims 
eine Höhe von ca. 2,5 m. Die von Lange, u. a. vertretene Annahme einer 
oberen Säulenstellung mit hohem Untersatze ist aus ästhetischen wie 
statischen Gründen unhaltbar, da eine solche Ueberhöhung die Norm der 
antiken Raumverhältnisse weit überschreitet 8 ' und ein konstruktiver Auf- 
bau wie ihn Lange 84 annimmt, dem Druck und Schub des Daches nicht 
genügenden Widerstand hätte bieten können. 

Da ferner die Architravhöhe der oberen Säulchen der Außenwand 
die der Hauptsäulen nach gewohnter Regel 84 nicht überschreiten durfte, 
so blieb für die Höhe dieser oberen Stützen vier Meter übrig. Als korinthische 
Säulchen sehen sie in ihren Verhältnissen wohl etwas gedrückt aus, doch 
finden sich solche Bildungen in analogen Werken Pompeji's aus prak- 
tischen Gründen öfters wieder, und sind deshalb für unsern Fall ohne 
Bedenken annehmbar. Da zudem eine überhöhte Friesbildung über den 
gedrungenen Säulchen aus künstlerischen Rücksichten unzulässig war und 
die Gebälkanlage nicht über 0,80 m betragen durfte, so konnten die Decken 
der Seitenportiken nicht in gleicher Höhe mit der Decke des Mittelbaues 
angeordnet gewesen sein. Neben den ästhetischen Bedenken spricht zu- 
gleich die technische Notwendigkeit für meine Hypothese. Während 
nämlich die untere Säulenstellung der Außenmauer mit dem Mittelbau 
keinen konstruktiven Verband (wie bei der Basilika zu Fanum) zeigte 
und erst über der oberen Säulenordnung, sonach in einer Höhe von ca. 
12 m ein solcher angeordnet war, so konnte die technisch nachlässig her- 
gestellte Umfassungsmauer, die zudem noch im Obergeschosse durch Fenster- 
anlagen stark geschwächt wurde, kaum den Druck und die Last des 
eigenen Dachwerkes tragen uud blieb vielmehr noch zur nötigen eigenen 
Stabilität auf ihre Junktur mit dem Mittelbau angewiesen. Wir haben so- 
nach das Mittelschiff als ein organisch in sich abgeschlossenes Ganzes 
zu betrachten, an das sich die äußeren Portiken dienend anlehnten, so 
daß uns hier diejenige Art des Basilikenschemas vor Augen geführt wird, 
die Vitruv 8 " der Planidee seiner Basilika zu Fanum zugrunde gelegt hat. 



«i Wenn Lange nicht zudem die Höhe der oberen Sau Ichcn stark gekürzt hatte, so wäre sein 
Mittelruum noch hoher geworden. Vgl a a. O.. Taf. II. 

» » Vgl. Lunge, Exkurs S. UM) u. f ; Auch war hier eine Hvpäthralanlag.: oder eine Anlage 
von Galerien Uber den Portiken aufschlössen. Vgl. die Diskussionen darüber bei Gell und Gandy 
S. '.'II: Vinci S. 175 u f.; Clarke S. 13b; Schoenc bei Nissen S. 9» u. f.; Ma/ois-Gau S. 37; Breton 
S UJ; Mau S. Itfi; Overbeck S 146. 

Vgl. Mau. in Rom. Mitteilungen IS*). 

■'. Vitruv V, I. u. f.. Prcstel. Basilika zu Fanum, Tal. Il-V; Durra, a. a. O., S. 619. 
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Bevor ich zu der für den Aufriß unserer Basilika so wichtigen Frage 
ihrer Dachbildung übergehe, möchte ich die übrige Plananlage* 7 (vgl. 
die Tafeln) näher ins Auge fassen. 

An die beiden Langseiten des 44,04 in langen und 12,28 m breiten 
Mittelbaues sind die Portiken in einer Achsenbreite von je 5,80 m ange- 
reiht Die gleiche Entfernung zeigt der dem Forum zugewandte Portikus 
sowie die ausgeglichene (mittlere) Länge der Achse der vorgebauten 
Chalkidike. Es ist sonach in diesen Elementen die gewohnte harmonische 
Teilung der klassischen Architektur rein gewahrt. Auch die anscheinend 
irregulär angebrachten, wohl als Wandverstärkung dienenden Halbsäulen 
an den Endpunkten 88 des äußeren Portikus zeigen bei näherer Betrach- 
tung keine Willkür in ihrer Anordnung, indem hier die Achsenbreite der 
Halbsäulen von 4,92 m wiederholt wird. 

Diesen harmonischen Verhältnissen schließt sich die Gliederung der 
vorderen Portikuswand an; und die Chalkidike zeigt trotz ihrer unregel- 
mäßigen Anlage durch die geschickte Anordnung von Pilastern eine Lös- 
ung, die im Grund- und Aufriß in klare Junktur mit der übrigen Bauan- 
lage tritt. Selbst das seitlich angefügte Stiegenhaus erzeugt hier keine 
Dissonanz in der Fassadenbildung (vgl. Tafel 1 und III). 

Bei der Lösung der hinteren Seite der Basilika war der Architekt 
genötigt, die (hier untrüglich schon von Anfang an projektierte) Tribuna** 
technisch wie künstlerisch in Einklang mit der übrigen Hallenarchitektur 
zu bringen. Sie bestand aus einem 9 m breiten und 5,25 m tiefen Sitz- 
ungssaal der Richter, der sich über einem 1,65 m hohen Unterbaue er- 
hob, sowie aus einem über diesem Saale befindlichen Räume von gleicher 
Größe. 

Die architektonische Aufgabe bestand sonach vor allem darin, die 
eingebaute Tribuna als selbständiges, für sich abgegrenztes Objekt zu 
behandeln. Zudem waren ihre naturgemäß in kleineren Dimensionen an- 
genommenen Stilformen mit der größeren Gliederung der Basilika derart 
zu verbinden, daß sich die Tribuna ohne ästhetische Dissonanz als orga- 
nischer mittätiger Teil des Gesamtbildes darstellte. Der Architekt ordnete 



Mau. Pompeji fJOO, berechnet die Läncc des Innenraumes auf 2tt> oskisthe FuU «.der ca. 
V. m. die Urcilc auf Ji m Ich legte meiner Darstellung die vermittelten Matte der verschiedenen 
Ausmessungen zugrunde. 

Die«.* Anordnung zeigt sich auch am Hcrkulcstcmpcl zu Dresel». Ferner findet man sie 
In der christlichen Architektur in bedeutungsvoller Ausbildung wieder. Vgl. Jakob Burckhardl, Der 
Cicerone. I. Teil. 9. Aull. S. 36. 

*» Nissen meinte, die Basilika sei ursprunglich ohne Tribunal gewesen; er sah In diesem nur 
eine spatere Zutat. Mau hat aber auf Grund einer speziellen Untersuchung den Nachweis erbracht, 
dnlt die Tribuna ohne Zweifel schon ursprunglich mit der Basilika erbaut wurde. Auch Lange hat 
die» durch Studien an Ort und Stelle bestätigt gefunden. Vgl. Nissen. Pomp Studien. S. 1*1 u. f.; 
Mau, Pomp. Beitrage, S. i:*-l<«; Lange, Haus und Halle. S. 355. 
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nun sein Projekt so an, daß die Frontsäulen der Tribuna vom Mittelbaue 
in die, auch von den andern Portiken rings eingehaltene Entfernung von 
5,80 m gestellt wurden. Ferner wurde das Obergeschoß der Tribuna derart 
durchgeführt, daß sein Architrav als durchgehender Unterzug zur Auf- 
nahme des Deckenwerkes des hinteren Umgangs diente. Auf diese Weise 
war eine harmonische Verbindung der Bauteile geschaffen. Zugleich 
konnte sich bei dieser Anordnung die Felderdecke des hinteren Portikus 
ungehemmt fortsetzen. Da die Ecksäulen der Tribuna von den Wand- 
säulen ca. 8 m entfernt waren und eine freie Ueberspannung dieser Ent- 
fernung durch den Architrav ausgeschlossen war, so wählte der Architekt 
eine Planteilung, die flüchtig betrachtet, unklar scheinen will, in Wahrheit 
jedoch eine treffliche Lösung der vorliegenden technischen Schwierig- 
keit bewirkte. Er stellte nämlich an den Wänden je eine Säule um einen 
Meter achsenweit vor und zur Seite der Tribuna selbst je eine in die 
Entfernung von 2,70 m. Auf diese Weise betrug die weiteste Spannweite 
für den Architrav nur noch 3,5 m, sonach eine für einen Tragbalken nicht 
übermäßige Entfernung. 

Da die neben der Tribuna angeordneten Säulen durch Mauern mit 
dieser verbunden waren, so wurde dadurch deren Stabilität merklich ver- 
stärkt. Auch verdeckten diese Wände die sonst störend wirkenden 
Stiegenhäuser, so daß die Front des Tribunals durchaus einen einheit- 
lichen Charakter zeigte. Der Parterreraum der Tribuna diente speziell als 
Sitzungssaal des Richterkollegs, während der obere Raum und der unter 
dem Gebäude befindliche Keller, wohl zur Aufbewahrung von Akten oder 
auch sonstigen Utensilien der Basilika Verwendung fand. 

Der Aufbau der Tribuna bestand aus zwei Geschossen, deren Höhen- 
teilung durch die Ueberreste allein nicht fest bestimmt werden kann. Es 
läßt sich diese aber mit ziemlicher Sicherheit durch die Beobachtung der 
vorliegenden formalen wie konstruktiven Verhältnisse ermitteln. Da näm- 
lich die Höhe der jonischen Ordnung an der Außenmauer mit der des 
Untergeschosses der Tribuna wegen des kontinuierlichen Zusammenhangs 
ihrer Gebälkbildung korrespondieren mußte, so blieb für das Maß der 
Säulen noch eine Höhe von ca. 4,87 m bestehen, die bei 0,55 m u. D. 
dem Stile der toskanischen Ordnung entsprechen konnte. Die von Lange 
(Exk. II, S. 358 u. f.) dargestellten, nach sorgfältiger Prüfung als Reste 
dieser Gebälkbildung nachgewiesenen Bauteile habe ich meinen Ausführ- 
ungen zugrunde gelegt. Der obere Stock der Tribuna, dessen ca. 0,40 m 
dicke und ca. 4,0 m hohe Halbsäulen korinthischen Stil zeigten, hatte die- 
selbe Anlage wie der untere Stock, nur mit dem Unterschiede, daß hier 
die Frontsäulen einer Abschlußwand vorgestellt waren, in der sich fünf 
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Fenster befanden. Ob in der RUckwand ebenfalls Lichtöffnungen vorhan- 
den waren, ist nicht nachgewiesen und höchst zweifelhaft, da der als 
Archiv benützte Raum, im Gegensatze zu dem stets öffentlichen Gerichts- 
verhandlungen dienenden Sitzungssaalc, keine so helle Beleuchtung ver- 
langte und die Antike bekanntlich die Anlage von Fenstern möglichst be- 
schränkte. Nach der Untersuchung von Mau 50 bestand nur ein Teil 
der zu beiden Seiten der Tribuna angeordneten Treppenstufen aus Stein. 
Die Stufen an der linken Seite sind stark abgetreten, so daß sich wohl 
hier einst der Zugang zu dem Sitzungssaal befand, während die der 
rechten Seite zum Keller hinabführten. Ferner führte vom Sitzungssaal 
eine Holztreppe in das Obergeschoß hinauf, und von hier aus eine solche 
auf den Dachboden. 

Ich komme nun zu dem wichtigen Punkte der Dachbildung unserer 
Basilika, sowie zu der zugehörigen Frontarchitektur. Da schon die Frage 
Uber den Aufbau des Saales so viele divergierende Anschauungen er- 
geben hat, so konnte naturgemäß auch über seine Dachbildung keine 
übereinstimmende Lösung erzielt werden. Wenn ich auch in der ganzen 
baulichen Disposition dieser Halle ein der Basilika zu Fanum analoges 
konstruktives System erkenne, so halte ich doch in unserem Falle ein 
sich über alle drei Schiffe erstreckendes Satteldach 91 für zweckmäßiger 
und schöner, als nur ein Satteldach Uber dem Mittelbau, 91 an das sich 
etwas tiefer liegende, flache Portikendächer anschließen.** 

Wenn uns hierbei, wie die vorliegenden Zeichnungen (vgl. die 
Tafeln II, III und IV) ergeben, wohl kein Musterwerk der klassischen 
Baukunst vor Augen geführt wird, so verstößt doch dessen formale wie 
struktive Anordnung nicht gegen die Normen der gräco-italischen Kunst. 
Desgleichen stellt die Fassade mit ihrer reichen Pilastergliederung und 
mächtigen Giebelkrönung eine monumentale Erscheinung dar. 

Das Innere der Basilika zeigte nach dieser Wiederherstellung in 
seiner Mitte einen großen, von Säulen begrenzten Saal mit kassettiertem 
Deckenwerke. 94 Diesen umgaben die um ca. zwei Meter niedrigeren 
Nebenräume, deren Decken ebenfalls durch Felder gegliedert waren. Die 
Beleuchtung des Gesamtraumes konnte bei dieser Komposition am besten 
durch Lichtöffnungen 1,1 erreicht werden, die zwischen den Säulen der 

*° In IVmpeji in Lt-bcu und Kun-<i, Kapitel IX. 

»i Vgl. auch Dürrn. Uaukunsl der Etrusker unJ Kfinur. S. hlN. 

•j« Vlirov V. 1. 6. 

» J Siehe Mau in ROm. Mitteilungen und M.iu's Annahme von Wandelgängen auf 

den l'ortikcndachcrn ist au^ technischen firünden unzulässig. 

»« V K 1. lieber In VUruv V, S. 114. Anmerkung. 

»» l-ange, a. a O. S. 36h u. f.; Mau hei Overhe. U S. 117. Mau in Rom Mitteilungen M». S. -J9 

u. f.; im, s. iw, u . r. 
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oberen Wand angeordnet wurden. Ich halte deshalb meine Annahme 
(Siehe Tafel IV) nicht für unwahrscheinlich, die dahin geht, daß in der 
obern Säulenstellung abwechselnd an Stelle des Mauergürtels eine Licht- 
öffnung mit einer Zwischensäule trat Auf diese Weise entstanden an 
jeder Langseite sechs Doppelfenster," die bei einer Höhe und Gesamt- 
breite von je 4,0 m den Sälen genügend Licht zuführen konnten. Für die 
hinteren Räume neben der Tribuna war vermutlich je ein Fenster in der 
Abschlußmauer angebracht. 

Der Verkehr in der Basilika wurde durch die fünf verschließbaren 
Pforten an der Chalkidike vermittelt. Diesen entsprach ein dreigeteilter 
Eingang mit zwei seitlichen Türen in dem vorderen Portikus. Ucbcrdies war, 
wie schon erwähnt, in der Mitte der Langseiten des Baues je eine Pforte J ' 
angebracht, die den Zugang von den Seitengäßchen gestatteten. Dagegen 
war an der Hinterseite und der Tribuna kein besonderer Eingang ange- 
ordnet. In dem gewaltigen, durch den Mittelraum und die Seitenschiffe 
gebildeten Saale, an dessen Seitenwänden sich, der herkömmlichen Sitte 
nach, Verkaufs- und Handelsbuden befanden, war dem merkantilen Ver- 
kehre Gelegenheit zu reicher Entfaltung geboten, während etwaige Streitig- 
keiten vor den in der Tribuna tagenden Richtern eine nach unsern Be- 
griffen rasche Erledigung fanden. Die architektonisch völlig passiven 
Räume zur Seite der Tribuna dienten wohl zur Aufnahme von allerhand 
Geräten, die bei Feiern zum Schmucke der Säle und der Außenseiten 
verwendet wurden. Polylithe Dekoration 93 der Wände (in imitiertem Mar- 
mor), wohl auch verbunden mit Tafelbildern, und reicher polychromer 
Schmuck an Friesen und Felderdecken, sowie zwischen den Interkolum- 
nien aufgestellte plastische Werke 99 vervollständigten das Bild eines Mo- 
numentalbaues, der würdig den Namen der «Königlichen Halle» trug 
und unzweifelhaft das reichste Bauwerk der Gemeinde Pompejis reprä- 
sentierte. 

Ob zwischen den vier Meter hoben Lichtoffnuniren Brüstungen angebracht waren, ist nicht 
crwelshar; Vorhänge /um Schulze gegen die Witterung sind wohl anzunehmen. 

*? Von L\ll und ?,Olm Breite. L.inge. Haut und Halle, Exkurs II, S. Xü. 

»• Die noch sichtbare groteske Ausstattung an der Nordselte ist späteren Ursprungs. Vgl 
Nissen. S. 197; Mau, S, 191 u. 1. bei Overbeck S. 1J9; Lange, S. XU. 

»» Erhalten ist noch der Inursau einer Bildsäule /wischen den hinteren Mlttelsaulen des 
Hauptsaalcs. 
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DIE KOENIGSHALLE IM TEMPEL DES HERODES IN JERUSALEM. 



URCH die energische Regierung Herodes des Großen' 00 kam 
Palästina nicht nur zu einem großen Wohlstande, sondern es 
erhielt auch durch seinen baulustigen Herrscher eine Menge 
großartiger Bauanlagen, die selbst nicht durch die des Perikles oder der 
Pläne der Päpste des 15. Jahrhunderts übertroffen wurden. 101 Der in 
der griechischen Bildung unterrichtete Herrscher, der sich rühmte, mehr 
Hellene als Jude zu sein, sah in seinen eigenen Untertanen nur Halbbar- 
baren und würdigte die heimische Kunst höchstens in ihrer sakralen Be- 
deutung. Deshalb suchte er die Meister für seine Bauwerke auf dem 
römisch-griechischen Boden, so daß auch die durch ihn so prächtig aus- 
gebaute Residenz in ihrem Stile ganz den Charakter der gräco-italischen 
Kunst zur Schau trug. Dem schon seit Antiochus Epiphanes (175—164) 
immer mehr hellenisierten Palästina, dessen geschäftliche Verkehrssprache 
zu Herodes Tagen die griechische war, bildete die klassische Stilrichtung 
keine befremdende Erscheinung, so daß der Herrscher es unternehmen 
durfte, selbst den Umbau des Tempelbezirkes in hellenistischem Stile 
durchzuführen. 

Als ausgedehnteste, in der ganzen Tempelanlage allein dem öffent- 
lichen Verkehre zugängliche Schöpfung, erschien jenes gewaltige, als 
Königshalle bekannte Werk, das sich über dem künstlich angelegten, 
gegen 50 m hohen Plateau der Südseite des Tempelbezirkes erhob. 
Flavius Josephus (Antiq. XV. 11, 5 u. f.)'» 1 schildert diese Halle folgen- 
dermaßen: 



loo Vgl. Fliiv. Joscphu*. Jüdische Archäologie; Moroni** n. Jud.U uml die Juden. 
•»< V'tjl. Lange, Haus und Halle, S 3*4 u. I. 

•°> Die Ucbcrsctzung verdanke Ich Herrn Or. J. Frcstcl in Mainz, Vgl. Lange, Haus und 
Halle, S. -IC' u. I., und die Ucbcrsclzung von Clcincntz, Verlag von Hendel. 
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*Die vierte Seite (der Einfriedigungsmauer des Tempelbezirks), die 
nach Süden zu liegt, hatte (gleich der westlichen) ebenfalls gegen die 
Mitte Tore, über deren Anlage sich die «königliche Halle» erhob, die 
sich dreigeteilt der Länge nach von der östlichen zu der westlichen 
Schlucht erstreckte. Eine größere Ausdehnung war nämlich unmöglich. 
Sie war aber das wunderbarste Werk unter der Sonne. Denn während 
schon (für sich) die Aufmauerung über der Schlucht gewaltig war und 
niemand, der sich über den Abgrund hinausbog ohne Schwindel herab- 
bticken konnte, so erhob sich darüber noch die übergewaltige Höhe der 
Halle, so daß, wenn einer von dem Plateau des Daches daselbst die 
beiden Höhen zusammen hinabschaute, er vom Schwindel erfaßt wurde, 
da sein Blick nicht in den unermeßlichen Abgrund hinabreichte. Es 
standen aber der Länge der Halle entsprechend vier Reihen von Säulen 
einander gegenüber (die vierte Reihe war eingefügt in die aus Steinwerk 
errichtete (äußere) Abschlußmauer) und die Stärke einer jeden Säule war 
derart, daß sie drei Spannweiten sich die Hände reichender Leute um- 
faßte, ihre Länge aber (betrug) mit Ausschluß der doppelten Spira (mit 
Basis und Kapitell) 27 Fuß. 

Ihre Gesamtzahl betrug 162, ihre Kapitelle waren in korinthischem 
Stile mit Verzierungen ausgearbeitet, die durch die Großartigkeit ihrer 
Gesamterscheinung Staunen erregten. Da es aber vier Reihen waren, 
so sondern sie die drei Räume (Schiffe) durch Säulenhallen ab. Von diesen 
sind die beiden parallelen auf die gleiche Art gebildet, eine jede in der 
Breite von 30 Fuß, ein Stadium lang und über 50 Fuß in der Höhe 
messend. Die Breite des Mittelraumes (Schiffes) hingegen ist anderthalb- 
mal, seine Höhe doppelt so groß. Denn es ragte sehr hoch über die 
Räume zur Seite (Seitenschiffe) empor. 

Die Decken aber waren mit sehr reichem Schmucke verziert, in viel- 
fachen Arten der Gestaltung. Und die des Mittelschiffes war noch mehr 
hinaufgeführt, indem über den Epistylien (Architrav nebst Kranzgesims) 
eine Stirnmauer rings umherlief, die eingemauerte (Halb-) Säulen besaß 
und ganz aus geglättetem Steinwerk bestand, gleich unglaublich für die, 
die es nicht sahen, wie staunenerregend für die, die es zu sehen be- 
kamen.» 

Das von dem Autor kurz aber deutlich entworfene Bild stellt einen 
monumentalen Hallenbau dar, der in seinem Aufbau (resp. Querschnitte) 
nach jenem Schema gebildet war, welches Vitruv (V, I (II) 4) der Haupt- 
gattung der antiken Basiliken mit überhöhtem Mittelbaue zugrunde legt. 
In der übrigen Plananlage der Halle richtete sich ihr Architekt ganz nach 
der zwecklichen Bestimmung und der Lage des Gebäudes, das nach der 
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äußeren Seite die monumental abschließende Krönung der gewaltigen Sub- 
struktionsmauern des südlichen Tempelplateaus bildete, während es nach 
dem inneren Tempelbezirke als würdige künstlerische Staffage zu dem 
eigentlichen Heiligtume mitsamt der nördlich emporragenden Zitadelle 
Antonia erscheinen sollte. Wenn sonach unsere Halle ihren Ursprung 
einem ästhetischen Bedürfnisse verdankte, so fand sie doch schon frühe 
eine praktische Benützung, da ihr langgestreckter weiter Raum dem müden 
Pilger eine kühle Ruhestätte bot. Auch lud die nicht nur den Juden, 
sondern auch dem übrigen Volke zugängliche, luftige Halle zu einem 
regen bürgerlichen Verkehrsleben ein. Da das Gebäude nach der er- 
haltenen Beschreibung keine Sonderabteilungen besaß, sondern aus einer 
durchgehenden, nach dem Tempelhofe offenen Halle bestand, so war seine 
Verwendung zu Gerichtsverhandlungen ausgeschlossen. Doch wurde es, 
trotz seinem ursprünglichen idealen Zwecke bald als gewöhnliche Markt- 
halle benützt Diese Profanierung veranlaßte Christus laut des Evan- 
geliums die Trödler, sowie ungehöriges Volk, mit Gewalt aus dem Ge- 
bäude zu treiben. Obwohl in der Königshalle nie sakrale Handlungen 
vorgenommen wurden, und sie später nur die Stelle einer Basilika des 
antiken Forums in ausgedehntem Sinne vertrat, so ist sie doch jener als 
Tempel bezeichnete Ort, in welchem sich Christus und seine Jünger zu 
ergehen pflegten. Außerdem sind in die Räume dieser Halle manche 
Handlungen zu versetzen, die uns das neue Testament schildert ; so ins- 
besondere die Versuchung des Herrn durch den Satan auf dem Plateau 
des südlichen Portikus (Matthäus, 4, 5). 

Diesem historisch so wichtigen, 19 — 11 v. Chr. errichteten Bauwerke 
drohte nun schon am Anfange unserer Zeitrechnung eine Vernichtung. 
Denn bei dem Aufstand' 03 unter dem römischen Statthalter Sabinus im 
Jahre 4 n. Chr. schleuderten Rebellen von den Portiken Steine auf die 
Römer herab, worauf diese das Dachwerk des inneren Portikus in 
Brand setzten. Die im Kern aus Stein gebaute mittlere Halle mochte 
dabei nur lokalen Schaden erlitten haben, da ihre noch intakte Existenz 
während der Einnahme Jerusalems unter Titus kaum zu bezweifeln ist. 10 * 
Denn der Autor 10 * läßt die fliehenden Juden nach der Niederbrennung 
des Tempels und seines Vorhofs auf die Dächer der äußeren Stoa sich 
zurückziehen und von hier aus den Kampf fortsetzen. Es können aber 
unter dieser Bezeichnung im Tempelbezirke wohl nur die Portiken der 
Königshalle verstanden werden. 

10 1 Vcl Jo-.cphu*. Bell. JuJ II. 3 I u. f ; Ann XVU. 10. ?. 

">> Wie .tu* Joseph. Bell, .lud, VI, Ii, I u f ziemlich unzweifelhaft hervorgeht. 

«»» Vgl. Lange. Hau» und Halle, S. 'JOH 
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Bei dem Versuche der Rekonstruktion 104 der Königshalle müssen die 
Angaben des Josephus als bester Leitfaden dienen, da von dem Gebäude 
außer der noch sichtbaren Ausdehnung des einstigen Tcmpelplateaus 
keine genauen Spuren mehr nachweisbar sind. Die oft als irrig und 
unausführbar bezeichneten Zahlenangaben des jüdischen Autors für die 
Maße der Halle und ihrer Glieder erweisen sich bei eingehender Prüfung 
in ihren Hauptverhältnissen als völlig genau. Es ergeben sich aus diesen 
für den Grundplan und den Aufbau untrüglich folgende Anhaltspunkte. 

Das Gebäude bestand aus einer oblongen, gewaltigen Halle von 
einem Stadium d. h. gegen 600 Fuß Länge, die nach außen durch eine 
festungsartige, gegen den Ansturm von Belagerungsgeschützen wider- 
standsfähige Mauer abgeschlossen wurde. Sie war durch vier Säulen- 
reihen in drei Schiffe geteilt. Die letzte dieser Säulenreihen war in 
Gestalt von Halbsäulen der Außenmauer eingefügt, während die nach 
dem Tempelbezirke gekehrte Reihe eine offene Arkade bildete. Die Zahl 
der Säulen betrug nach Josephus die durch vier unteilbare Zahl 162, so 
daß hier eine ungleiche und doch symmetrische Anordnung des Stütz- 
werkes gesucht werden muß, was bisher zu mannigfachen Kombinationen 
Anlaß gab. Ich kann der originellen, doch technisch wie künstlerisch wohl 
unmöglichen Lösung Langes"» 1 nicht beipflichten, und versuchte ein 
anderes Projekt durchzuführen. (Siehe Tafel V.) 

Es galt zuerst für die technischen und praktischen Verhältnisse der 
Halle einige Fragen zu regeln, die Konrad Lange nicht genügend be- 
rücksichtigt hat. Die durch vier Säulenreihen gebildete Halle erforderte 
wegen ihrer gewaltigen Ausdehnung an den Stirnseiten aus technischen 
Gründen einen festen Mauerabschluß; und für den Verkehr der großen 
Menschenmassen war die Anlage von Treppen in zweckmäßiger Weise 
anzuordnen. Ich habe diese an den Stirnseiten der Seitenschiffe unterge- 
bracht. Dadurch ist aber die Anzahl der Säulen in den verschiedenen 
Reihen ungleich geworden. Es konnten deshalb zur Berechnung der Länge 
der Halle nur die Säulen des Mittelschiffes herangezogen werden, da 
diese sich ungehemmt bis zu den Stirnseiten fortsetzen konnten. 

Meine Teilung ergibt sich nun folgendermaßen: Für die zu berech- 
nende Anzahl von 162 Säulen würden auf das Mittelschiff zwei Reihen 



<o« Vgl. Lange, Hau» und Halle S. 'J01 u. 1. Taf. V. Fle. 9; Mothes, Die Baslllkcnform. S. 75 
u. f.; Hirt, Ifebcr die Bauten Herodes des Grotten, in den Abhandlungen der Berliner Akademie 
1HI6 und ]M17, S. 1— '.'I; K. Spiess. Der Tempel zu Jerusalem wahrend des letzten Jahrhundert» 
seines Bestandes nach Josephus, Berlin IWI ; De Vogue und de Saulcy, l.e templc de Jerusalem, wo 
die topographischen Verhältnisse des Tcmpelbezirke* behandelt werden. Dr. A. Kah. Geschichte der 
bildenden Künste V*U S -J2 u. f.; H. V. Hllprccht. Exploration* in Biblc Lands, Philadelphia l'WJ, 
5. 597. 

toi i n Hau» und Halle, Taf. V, Fig. •>. 
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von je 42 Säulen mit 43 (nterkolumnien kommen. Die Zahl der Säulen 
nach dem Tempelbezirke würde dagegen nur 40 betragen, da an beiden 
entsprechenden Endpunkten der Halle ein Mauerstück von je einem lnter- 
kolumnium für die Anlage eines Stiegenhauses abgeht, während endlich 
für die Halbsäulen, die der Rückwand vorgestellt sind, nur 38 übrig bleiben, 
(vgl. Taf. V, Fig. 1) weil sie sich wegen einer zweiten für den Verkehr 
nötigen Treppenanlage nicht bis zur Stirnmauer fortsetzen können. Auf 
diese Weise ergibt sich die von Josephus angegebene Gesamtzahl von 
162 Säulen. 108 

Nimmt man nun das von Lange trefflich gewählte Maß von 5 Fuß 
für ein Interkolumnium, das zu der Breite des Mittelschiffes von 45 Fuß 
und der des Seitenschiffes von 30 Fuß in einem harmonischen Verhältnis 
steht, so ergibt sich für die Länge der Halle, inklusive der Wandstärke 
der Stirnmaucr ca. 650, exklusive derselben 045 Fuß. Diese Länge über- 
steigt etwas das von Josephus angegebene Maß von einem Stadium - 
600 Fuß, kann aber ohne Bedenken angenommen werden. 

Da die Dächer der Seitenschiffe der Basilika nachweisbar als Wandel- 
gänge dienten und das sich hier bewegende Volk naturgemäß einen 
Umgang um das ganze Gebäude verlangte, so war die Anlage von Portiken 
an den Stirnseiten aus praktischen wie ästhetischen Gründen geboten. Die 
von mir angenommenen Chalkidiken können deshalb eine Berechtigung 
beanspruchen, wenn auch Josephus, der in den Angaben der Einzelheiten 
sowie der Stilformen nicht immer genau ist, 100 diese Anlage unberück- 
sichtigt läßt. In diesem Sinne ist auch dessen Auffassung zu deuten, die 
die architektonische Durchbildung der Basilika als korinthisch bezeichnet. 
Da die gedrungenen unteren Säulen dem Charakter dieses Stiles nicht 
entsprechen konnten und die korinthisch-komposite Ordnung der ersten 
römischen Kaiserzeit bekanntlich eine überreiche, zum Teil figürliche De- 
koration zeigte, im Gebiete des jüdischen Nationalheiligtums jedoch nur 
eine arabeskenartige Verzierung statthaft war, so muß die Aussage des 
Josephus derart ausgelegt werden, daß er unter korinthisch überhaupt 
eine möglichst form- und farbenreiche Ausstattung verstanden hatte. 

Ich komme nun zu der wichtigen Frage des Aufbaues der Königs- - 
halle. Dieser war nach dem Autor folgendermaßen durchgeführt Die Schäfte 
der unteren Säulen hatten in ihrer Stärke annähernd die Spannweite von 
drei sich die Hände reichenden Männern, wonach sich für ihren unteren Durch- 
messer ca. 4,5 Fuß (römische) ergibt. Nimmt man für diese Säulenstellung den 
asiatisch-jonischen Stil mit plastisch dekoriertem Halse, hohem Trochilus 

t°» Von 411 + 4L' + 42 + 3£ in summ» ItO .SJUilcn. 
• o» Vgl. Lance, Haas und Halle, S. JK.. 
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und Plinthe an, so kommen auf diese Teile inklusive ihres Schaftansatzes 
zusammen eine Höhe von nahe einem Säulendurchmesser. Es ergibt sich 
somit eine Totalhöhe der Säulen von ca. 35 Fuß oder 8 der mittleren 
Durchmesser. Dieser Säulenstellung mußte ein Gebälk mit Kranzgesims 
von ca. ein Viertel der Höhe, sonach 9 Fuß entsprechen. Zudem maß 
die als Brüstung dienende Attika zum mindesten vier Fuß, so daß ohne 
Zurechnung der unvermeidlichen Aufgangsstufen das Untergeschoß der 
Basilika 48 Fuß und dementsprechend mit dem Stylobate die vom Autor 
angegebene Höhe von gegen 50 Fuß erreichte. 

Nach Josephus steht ferner fest, daß die Basilika nach jenem Plan- 
schema (Vit. V, I, 4) aufgebaut war, das sich durch einen mit Säulen 
gegliederten zweistöckigen Mittelbau charakterisiert. Nun soll dieser Mittel- 
bau (nach Josephus) in der Höhe das Doppelte seiner Breite von 45 Fuß 
Achsenweite gehabt haben. Diese Angabe bewahrheitet sich auch durch 
folgende Größenverhältnisse (vgl. Taf. V) des oberen Teils des Mittel- 
baues. Wenn man die Dicke der oberen Säulen zu drei, ihre Höhe zu 
27 Fuß annimmt, dazu dem Gebälke mit der Felderdecke eine solche 
von 6,5 Fuß gibt, und endlich die Firsthöhe des Dachgiebels hier nach 
der klassischen Norm auf 11,5 Fuß berechnet, so ist das Zweifache der 
Mittelschiffbreite erreicht. Zudem ist bei dieser Annahme die Harmonie 
der Bauteile untereinander gewahrt. 

Was den konstruktiven Aufbau unserer Halle betrifft, so bestand die 
äußere Wand untrüglich aus Steinwerk mit Steingesimsen, während das 
übrige Gebälk wahrscheinlich einen Steinarchitrav hatte. Die anderen 
Teile der Halle waren jedoch aus Mischung von Stein und Holzkonstruk- 
tion hergestellt. Die Wand über dem Mittelsaale (an Stelle des sonst 
üblichen Pluteums) war massiv gebaut, da sie bei einer etwaigen Be- 
lagerung eine fortifikatorischc Bedeutung zu erfüllen hatte. Sie durfte des- 
halb auch nur an der Seite nach dem Tempelbezirke hin eine Anlage 
von Fensteröffnungen zeigen. Zur statischen Verstärkung der Wandflächen 
waren wohl an der obern Wand Pilaster angebracht, die sich aus Schön- 
heitsrücksichten an der äußeren Abschlußmauer wiederholt haben mochten. 
Die Verhütung von Unfällen erforderte die schon erwähnte Steinattika der 
Portiken, die auf allen Seiten anzunehmen ist. Die Anordnung von drei 
nebeneinanderlaufendcn Säulenreihen 11 '' widersprach im Grunde dem klas- 
sischen Gefühle. Auch war ihre Konstruktion wenig haltbar. In der vor- 
liegenden Rekonstruktion erhielt jedoch die Halle die erforderliche Stabi- 
lität durch eine systematische Verklammerung und Verankerung mit der 
starken Außenmauer und durch die Anordnung fester Wände an den Stim- 

< I o Vgl. Lunge, S. 'JOS u. f. 
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Seiten. Die Anlage einer offenen Arkade nach dem Tempelbezirke war bei 
der Königshalle durch die lokalen und zwecklichen Umstände gefordert, 
da sich bei dieser baulichen Lösung der rege Verkehr einer Menschen- 
menge besser entfalten konnte. Auch war in diesem heißen Lande eine 
freie Luftzufuhr für die nach der einen Seite festabgeschlossenen Säle 
nötig. 

Die Dekoration der Räume mußte sich, den rituellen jüdischen Vor- 
schriften entsprechend, unter Vermeidung alles Figürlichen, auf ornamentale 
und polychrome Verzierungen der Wände und des Deckenwerkes beschränken. 
Dabei spielte die Metallinkrustation eine wichtige Rolle, so daß die Kranz- 
gesimse und Felderdecken nach orientalischer Weise in reichster Farben- 
pracht strahlten. 



Digitized by Google 



TAFELN 



Digitized by Google 



Tafel I. 




Digitized by Google 



Digitized by Google 



Digitized by Google 



Tafel III. 





Digitized by Google 



Digitized by Google 



Digitized by Google 



I 



I 



I 



I 



I 



I I 

i 

I 

r 




Digitized by Google 



